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TO  THE  PUBLIC. 


Although  numerous  Works  upon  the  Exchange  between 
Great  Britain,  Canada  and  the  United  States  have  ah'cady  been 
pubHshed,  in  themselves  possessing  many  advantages  for  con- 
ciseness and  precision,  I  venture  to  lay  before  the  Public  a  Set 
of  Tables  comprising  almost  every  combination  of  Exchange  and 
arranged  according  to  an  entirely  new  principle,  which,  I  feel  sure, 
if  perused  with  care,  will  meet  with  approbation  and  be  generally 
adopted  throughout  the  entire  Continent  of  North  America. 

It  presumes  to  be  the  most  systematic  and  complete  Work 
hitherto  issued  from  the  Press,  both  with  reference  to  the 
arrangement  of  the  Tables  and  the  method  of  calculation  thereby. 
And  I  trust  that  after  a  patient  perusal  of  the  Treatise  thereon, 
in  which  the  whole  of  the  Construction  of  the  Work  as  well  as 
of  the  modus  operandi  have  been  plainly  set  forth,  the  Public 
will  accord  a  verdict  in  its  favor. 

Every  possible  care  has  been  taken  in  the  computation  of  the 
various  Tables  and  I  think  I  may  venture  to  say  they  leave  the 
Printer's  hands  free  from  Error  of  any  kind. 

By  the  employment  of  two  distinct  types,  one  for  Sterling  and 
one  for  Dollars  and  Cents,  as  well  as  by  the  avoiding  of  all  use- 
less repetition  amongst  the  figures,  the  possibility  of  any  con- 
fusion therein  has  been  entirely  set  aside.  It  is  not  improbable, 
however,  that  the  Treatise  and  Examples  alluded  to  may  be 
complained  of  as  somewhat  lengthy.  If  so,  I  urge  as  an  excuse 
that  the  novelty  of  the  System  in  the  Work  in  question  renders 
it  compulsory.  I  think,  nevertheless,  a  few  moments  reflection 
will  dispel  the  idea. 

The  Author. 

W^oolwich,  19th  November,  1867. 


Opinions  on  Festing's  Exchange  Tables. 


r>iTit.!H,  si«t  December,  1M7, 
My  T>R»»  Sfn.-Frmn  tfie  SpMmw^  Mrm  m«  of  ronr  F»clj.inw  TaWM.  T  ha«  m  heflltatfon  In  Mylnjr  \Ut  thf y  will  frnvf  a  %'aluabl«  »tt4ai*iuoD  aad 
AMUunc*  tu  Public  Uiliwa^  Mcnluuu  aud  oibcn  m  iU«  Uuiwd  buie»,  aud  lu  Canada,  and  I  havt  do  doubt  ol  ihcir  exieii»iv«  LirtuJaiioa. 

BelieM  me,  ray  Dtar  Sir,  your*  truly,  ^^   ^^   pRAKT. 

A.  Mr.RToM  Fe^tins  Emj.  Cuiiiniisiiary  Gener.oL 

i>.  A.  C.  Gcnl. 

DapuTV  CiiMMissARv  Gksrrai.''!  Opficr,  Cork, 
3i!it  January,  t^A. 

T  have  Mwfiiny  eTamlned  "  FeMlne'*  Cnnver^lmi  TiWm,"  mk!  do  not  lie^ttale  to  eirprw*  my  orin'"".  'ha»  "O  ""jlt  "f  the  kind  cnjitd  be  nmre  Muiple  in  iUi 
ConMniulioii,  mure  Complete  in  in  details,  nor  afford  the  intended  information  with  less  trouble  to  the  Oiterator.  I  he  m.-th..,i  ol  w^irkmR  these  1  .lines  can  ijo 
un.lerst.HKl  by  any  one  at  a  RlaiiLe,  and  the  savinn  o(  time  and  labour  which  thrv  are  calnilnted  to  effect  a,i  tomjared  wuh  the  K.rri-.|.MiidinK  iulvanta«eti  denvauio 
frnmiiilitT  wi.rk^of  the  kiri.t,  niuM  commend  thrm  to  tlie  bcrvite  0/ every  ULlicc  aad  CouuUug  Huu*«  where  CouvBrwuuprublciuit  luve  to  be  wurkeU  out— Ilia 
Prmuiig  lou  U  U10  Tabid  i»  a  omierpieca  of  ocatucu.  rniARDNFR 

Deputy  Conuni&Aary  GenvraL 


Hafrados  »4th  Janinry,  |W»8. 

T>r^F  Fr^TlMn. — TTisnVi  for  ihn  Exclian«  Tables  vou  wnt  me,  I  ihinV  thev  do  von  RTMt  crrdlt,  and  will  rertalnly  prove  inn«.t  iwefnl  to  the  communilv  iri 
AmLMn-t  -ilicy  are  sn  simple  and  Kirrrct  Ihni  lliey  will,  I  tfcl  sure,  be  iiiiivfrsally  adopted  m  prefp-^eme  to  afl  oiher>  — I  only  wi-h  I  could  have  had  the  lienetit  of 
them  iluriiii;  my  Service  in  Canada.— It  is,  for  inntaiue.  a  very  trnwi  iin|irr)venient.  beinj;  able  to  ascertain  rfi*  otue  llie  value  ot  j(,  s.  d.  St(;.  in  pollari— m  tornier 
tables  vkc  li.id  ici  refer  to  three  separate  Columns  and  add  ihe  three  resiilt%.  — I  hope  aniflielicve  that  the  ability,  labor,  and  iH:rsuvcr.uiLe  you  have  shown  in  tlicir 
pre^ku atiun,  will  meet  witli  tiie  rewaid  yuu  (le*ejvi>,  and  that  the  mIc  will  cuiue  up  to  yuur  aiottt  un^uine  expetlatioux. 

Yours  truly, 

F.  G.  SWAN,  A.  C  O. 

Miliury  Accountanf. 


At  JIT  Okfkr,  Ottawa, 
*^th  November,  ittfiy. 

After  a  careful  ptamination  of  the  advance  sheeli  of  FestinR's  Tables,  I  have  no  hesitation  in  saying  that  llieir  form  is  more  convenient  and  ni<'re  likely  to 
ensure  frredom  from  mi^i.ikes  than  that  of  any  oilier  Kxchatitre  Tables  with  wliitli  I  am  acqiiainieil.  Tlii'  >aviiii;  of  time  by  u.iing  tables  thus  arranged  io  preicr- 
cuce  to  Ihe  uld  uuea  is  mureover  so  cousiderable  that  ttiey  mubt  supercede  all  utliers  m  tlic  hands  ot  well  eduiatetl  lueu. 

ARTHUR  HARVKY, 
Fellow  of  the  btatibtical  Society  uf  London,  England. 


Union  Bank  or  Halifay,  Halifax, 
17th  October,  1867. 
I  liare  rweived  the  wmple  sTieet*  of  FestlnR**  ETchanfje  Tables,  and  have  much  i^easura  In  testlfymg  to  their  clearness  aud  comprehensiveness.    They 
cumot  but  furm  a  valuable  aUditiun  to  every  Cooimercial  Library. 

W.  S.  STIRLING, 

Cashier. 


La  Banque  Nationalr,  QuKimc, 
25th  October,  1S67. 
I  have  examined  the  ExrhinEC  Tahles  which  ynn  intend  to  publish  under  the  name  of  their  Author,  A.  Morton  Fcstlng,    The  calculations  are  very  precise, 
and  the  uLcraiions  are  much  ea»icr  than  ihuse  ul  Oate't  Tables.     Tliis  work  is  hii^hly  recommeudable. 

F.  VEZINA, 

Ca&hier, 


Royal  Canadian  Bask,  TnRnNT(\ 
7th  November,  1867. 
I  placed  the  wnrV  in  the  hands  of  onr  accountant  who,  after  a  careful  iuspeciion,  into  the  merits  of  the  Tarious  tables,  haa  expressed  himself  very  highly  in  its 
&vour.    Please  count  me  in  the  number  of  subscribers. 

T.  WOODSIDE, 

Cashier. 


RovAL  Canadian  Bank,  Ottawa. 

17th  October,  1867. 
After  eTsmination  and  comparison  with  the  nld  tahVs  Jn  Rcnerat  use,  I  am  satisfied  that  Feslit;R*g  TaMes  will  be  found  of  Rreat  value  to  bankers  and  all  i>erson8 
who  deal  in  cxk.hanj;e.     Tin-  fait  ih.ii  these  tabU'i  furnish  at  a  (jiancc  in  one  sum,  the  value  of  a..y  amount  in  Sterling  at  any  piven  rale  of  exclianne,  must  insure 
their  general  adoption  by  bankers,  not  only  in  Canada  but  abo  m  Lngland  and  Uie  Un'led  tiuut.    The  ^^  or  new  par  tables,  are  wouderfully  copious  and  easy 
Ofrclierence. 

M.  P.  HAYES. 

Manager. 


Custom  Housr,  Montreal, 
aSth  October,  1S67. 
I  have  looked  over  the  sample  sheets  of  FeslinR's  Exchange  Tables,  and  lave  found  them  to  be,  in  my  opinion,  very  complete,  the  combinations  altho'  inueni- 
otislv  devised  aie  clear,  -simple  and  ea<y  ofappli.  itinn.     They  an'  superior  to  any  tables  of  the  kind  I  have  vet  seen,  inasmuch  as  "Results"  are  more  quickly  aud 
easily  oltaiiicd,  -i-.d  I  have  uo  doubt  that  to  Merthanis,  brokers  and  other*  enjjagcd  in  exchange  transactio'tis,  they  will  prove  a  must  valuable  actiuiaiiion. 

A.  M.  DELISLE, 

Collector,  Port  of  Montreal. 


Custom  House,  Quebec, 

a4th  October,  1867. 

I  have  carefully  examined  the  "  Tallies  for  the  conversion  of  Sterling  into  Federal   Money,  and  vtceversa,  by  Dcp.  Assist.  Commis.  General  A.   Morton 

Festnu;,"  winch  you  propose  ijultli-hins.  " 

I  find  the  tables  are  very  complete,  rnmprchensive  and  accurate  ;  and  liave  no  doubt  but  that  they  will  prove  useful  and  Kenerallv  accentable  to  officer*  ■\nA 
clerks  ui  the  Civil  Service,  to  bankers  and  to  cuuuuertial  men.  »  /  i  i-cis  aim 

J.  W.  DUNSCOMB, 

Collector  of  Customs,  Quebec 


PART  I. 


TABLES 

KIR  THE 

CONVERSION  OF  STERLING 

INTO 

DOLLARS  AND  CENTS  AT  9Va  TER  CENT.  PREMIUM 
THE  PRESENT  PAR  OF  CANADA, 

AND 

vice -versa. 


Part  I  contains  loi  tables,  viz  : — 
Tadle  A,  for  whole  numbers  of  Pounds  from  i  to  99.  and  Tables  o  to  99,  for  any  combina- 
tion of  the  three  Sterling  Denominations  from  o  to  ^99  19  n. 

Table  A 

is  divided  into  twelve  columns.    The  extreme  right  and  left  arc  styled  Imliccs,  the  remain- 
ing  ten  are  called  Columns. 

Each  Index  contains  ten  lines,— numbered  from  o  to  9  in  Pounds  ;  these  lines  arc  called 
by  their  distinguishing  numbers,  such  as  InJex  o,  Index  i,  &c. 

Each  Column  is  numbered  from  o  to  9  in  Pounds,  and  is  called  by  the  number  set  over 
it,  such  as  Column  o,  Column  i,  &c. 

The  figures  in  the  Columns,  on  the  Index  lines,  are  denominated  Results,  those  to  the 
left  of  the  decimal  point  being  dollars,  those  to  the  right,  millionths  of  a  dollar. 

The  figure  to  the  extreme  right  of  each  Result  is  a  circulating  decimal,  as  the/^?«/  above 
the  last  figure  thereof  to  Index  o  shews. 

On  the  line  of  Index  O,  in  their  appropriate  Coluiiins,  will  be  found  the  Results  to, 
from  I  to  9  pounds,  and  in  Column  o  will  be  found  the  Results  to,  from  10  to  90  pounds  on 
their  respective  Index  lines.— Vide  Example  to  Table  A, 

To  find  the  value  often,  a  hundred,  or  a  thousand  fold,  any  sum  from  i  to  99  in  Table  A, 
move  the  decimal  point  one  place  to  the  right  for  every  zero  in  the  Sterling  Amount.— Vide 
Examples. 

The  repetition  of  the  figures  to  the  right  of  the  decimal  point,  though  not  necessary, 
has  been  allowed  for  the  purpose  of  assisting  the  Eye  in  following  out  Rule  L 

Wherever  the  decimal  point  may  be  placed  in  dealing  with  the  above  Rule,  the  two 
figures  immediately  following  it  will  represent  Cents  ;— to  which,  if  the  remaining  figures 
to  be  omitted  amount  individually  to  more  than  4,  an  extra  Cent  should  be  added. 
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In  reconvirliiiff  Dollars  and  Cents  into  Sterling,  omit  the  superfluous  figures  following 
the  Cents,  without  taking  any  further  notice  of  them  whatever. 

In  whole  numbers  of  Pounds,  when  tiicy  exceed  units,  the  left  digit  denotes  the  Index 
number,  and  the  next  the  Column:  for  example  the  A'<j////  to /"76  will  be  found  opposite 
Imlei  7  in  Column  6.        •  ' 

Each  Tahi.k  i-rom  o  to  99 

contains  two  sections  of  twelve  columns  each.     The  extreme  right  and  left  of  each  section 
are  styled  Indues,  the  remaining  ten  are  called  Columns. 

Each  Index  contains  twelve  lines  numbered  from  o  to  1 1  in  I'enee,  these  lines  are  called 
by  their  distinguishing  numbers  such  as  Indc.t  o,  Indix  I,  &c. 

The  columns  are  numbered  from  o  to  19  in  Shillings,  and  are  called  by  their  distinguish- 
ing numbers  such  as  Column  o.  Column  i,  &c. 

In  any  combination  of  the  three  Sterling  denominations  where  the  Pounds  do  not  exceed 
tens,  the  Pounds  denote  the  number  of  I'libh;  the  Shilling's,  the  Column,  and  the  Pence  the 
Indct. 

The  figures  below  the  number  of  each  Table  show  the  range  of  the  Results  therein, 
whereby  any  number  of  dollars  and  cents  can  be  readily  found,  in  order  to  ascertain  the 
equivalent  in  Sterling. 

Examples. 


Examples  to  Part  I,  @  9'/*  per  °/o 


Table  9. — Containing  Results  to  from  £,()    o    o  sterling  to  £<)  19  1 1  sterling. — Range 
of  table  S43.80  to  ^148. 65. 

1st  I'2xaniple. — I'iiid  Result  to  £<)  15     6  sterling — Tabled)  or  £() — Column  15  or  15s. — 
Index  line  6  or  Cd.  =  S47 .57. 

2nd  Example. — I'ind  AVj«// to  ^9  12    o  stg. —  Table  (). — Column  \2. — Index 0=-t>4,6.J2. 

3rd  Example. — I'ind  Result  to  £()    o    8  stg. — Table  9. — Column  o. — /«</<»•  8^  J4 3. 96. 

4th  Example. — Vind  value  of  $^6.60. — Table  c). — Column  11. — Index6  =  £()  11     6  stg. 

5th  Example. — Find  value  (jT  ^44.97. — Vide  next  lower  amount  if  above  be  not  in  table 
or  S44.96. — Table  (). — Column  4. — Index  ^.     „*^  Answer  is  ;^9    4    9Va. 

N.  B. — The  above  modus  operandi  will  answer  any  table  in  Part  I,  with  the  exception 
of  Table  A,  Examples  to  which  follow. 


Examples  to  Table  A. 


1st  Example. — For  Results  to  from  £,\  to  9.     See  Index o. — Columns  i  to  9. 

For  instance  £i  =  $  4.87* 
£2  =  $  9.73* 

&c. 
£9  =  Ul-^o* 


and  Example. — For  Results  to  from  £\o  to  19.    .Sec  Fmlix  i.— Column  o  to  9. 

Tor  instance  £\o=$4i,C>j* 

&c. 

3rd  E.xamplc.— l'"or  Results  to  from  ^90  to  99.     See  Imi.x  q.—Ci'lumns  o  to  9. 

I'or  iiistiiiKc  /i'c/)  =  J438.00* 

/.'9'=f44--87* 

&c. 
^9.^  =  ^481.80* 

4th  Exaniple.  — For  Results  to  from  ;^ioo  to  900.     Sec  Cclawn  O. — Indices  I   to  9,  and 
move  the  decimal  point  one  place  to  the  right  § 

For  instance  ;^ioo=$  486.67* 

;^200  =  j!  973.3^* 

;^900=  $4380.00* 

5th  Example. — Find  Result  to  ;£86o. — Index  8. — Column  6. — moving  decimal  point  one 
place  to  the  right  §      and  ;^86o  =  $4185.33* 

6th  Example. — Find  Result  to  ;^86oo.     As  above,  moving  decimal  point  two  places  to 
theright§  and  X8(Joo=.;4i853.38* 


E.xamplcs  combining  Table  A  with  others. 


1st  E.xiuiiplc. — F'uk]  Result  to  £ySg  13     4. 

1st.   Tal>le  A. — Index  7. — Column  8,  moving  decimal  point  one  place  to  the  right  § 

and  ^780=  $3796.00 

2nd.  Taileg.— Column  i^.—Index 4,  and  jCg  13     4  =  $    47.04 


$3843-04 


2nd  Example. — Find  A*!'.?//// to  ^{^7890  18     6 

1st.   Tddle  A. — Index  7. — Column  8,  moving  decimal  two  places  to  the  right  § 

and  ;^78oo=  $37960.00 

2nd.   Tit/ile  A. — Index  9. — Column  o,  and 
3rd.   I'ableo. — Column   18. — Index  6,  and 


3rd  Example. — Find  tw///<:  of  $2869.91 
Table  A. — Nearest  amount  less  or 

Difference,  See  in  Table  9 


£90 

£0 

18 
66t 

25 

438. 
6=    4- 

00 
SO 

$38402 

50 

$2822. 
47- 

=  -^580 
=    9  14 

2 

^589  14 

2 

N.  B.— The  above  method  of  calculation  will  hold  good  for  any  sum  combining  Table  A 
with  the  remainder  of  Part  I.  In  the  reconversion  of  Dollars  and  Cents  into  Sterling, 
the  last  figure  of  the  Pounds  by  Table  A,  will,  when  the  amount  exceeds  two  digits,  always 
be  a  cypher.— Hence,  as  will  be  seen  by  the  last  Example,  the  addition  is  extremely  simple, 
and  compensates  for  the  somewhat  novel  way  of  conversion  by  deduction. 


i  Rulo  1.       •  Rul«  II.       t  Kulo  III. 


PART  II. 


T  A  li  I.  E  S 


I  OK    IIIK 


CONVERSION  OF  STERLING 


INTO 


DOLLARS  AND  CENTS 


vice -versa, 


AT  FROM  1-16"*  TO  12  V2  7,  PREMIUM. 


Part  II  contains  loi  Tables,  viz  : 

One  hundred  appropriated  to  the  various  Exohanpcs  for  o  per  cent,  or  Old  Par,  to  la'/j 
per  cent,  In  a  progressive  series  of  8''"  ;  and  Tabic  D  of  fractional  differences  based  upon 
Vw*  per  cent ;  special  Examples  to  which  will  follow. 

Each  of  the  above  Tables,  including  Table  D,  is  divided  into  two  Section;:,  Right  and 
Left,  respectively  occupying  the  right  and  left  pagTs. 

Each  Section  is  again  divided  into  two  Divisions. 

In  the  Left  Section  the  Upper  Division  gives  the  Results  to  fractional  parts  of  a  Pound 
Sterling,  ranging  from  id.  to  9s.  i  id. ;  and  the  Lozver  Division  to  whole  numbers  of  Pounds 
from  £\  to  j^49,  together  with  their  combinations  with  ;^ioo,  ;£200,  &c.,  up  to  ;£900. 

In  the  Right  Section,  the  Upper  Division  givci  the  Results  to  fractional  parts  of  a  Pound 
Sterling,  ranging  from  los.  to  19s.  iid. ;  and  the  Lon'cr  Division  to  whole  numbers  of 
Pounds  from  £<,o  to  £of),  together  with  their  combinations  with  ;£ioo,  ;^20O,  &c.,  up  to 

The  Upper  Division  of  either  Section  contains  twelve  columns,  the  Extremes  of  which  are 
styled  Indices,  the  remaining  ten,  Columns. 

Each  Index  contains  twelve  lines,  numbered  from  o  to  11  in  Pence,  which  are  called  by 
their  distinguishing  numbers,  such  as  Index  o.  Index  i,  &c. 

The  Columns  are  numbered  from  o  to  19  in  Shilling.s,  and  are  called  by  their  distinguish- 
ing numbers,  Column  O,  Column  i,  &c. 
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Z^Sttttfm. 


The  Lozwr  Dhisbn  of  cither  Section  is  also  divitlcJ  into  twelve  columns,  the  Extremes 
of  which  arc  .styled  Indues,  and  the  remaining  ten,  Coliiiiiiis. 

Each  Iiiifex  contains  fifty  lines,  those  of  the  Left  Seetu'i/  Ijciii.i;  ininilHred  finni  o  to  49  in 
rounds,  and  those  of  the  Ki^f/zt  from  50  to  99  ;  these  lines  arc  called  /'uA.v  o,  ///</<'.r  50,  &c. 

Tiie  C<i/iii>/>n  in  the  Lo-urr  Division  of  either  Section  aie  nunilKied  from  o  to  900  in 
I'liuiids,  and  are  styled  Cclinnn  o,  Column  too,  &c. 

The  figures  in  ilic  Columns  1111  the  ///,/i,r  Lines,  to  the  whole  of  the  Tables  included  in 
this  Part  arc  denominated  Results,  and  are  divideil  into  Dallars,  Cents  and  Mils. 

It  will  be  obser\-ed,  however,  that,  contrary  to  the  "Law  of  Decimals"  tmo  decimal 
points  have  been  lunploycd  instead  of  one,  that  following  the  Dollars  being  the  Decimal 
point  proper,  the  other  simply  used  to  distinguish  Cents  from  Mils. 

In  the  Loiver  Sections  of  the  Tables  to  Part  II,  the  Mils  are  in  every  instance  circulating 
or  repeating  decimals,  as  the  point  above  these  to  Index  O  and  50  shews  ;  hence  the  Result 
to  ten,  a  hundred,  or  a  thousand-fold,  any  number  of  Pounds  can  be  easily  determined  by 
moving  the  Decimal  point  proper,  one  or  more  places  to  the  right,  repeating  the  mils  as  often 
as  necessary  and  taking  no  notice  whatever  of  the  auxiliary  decimal  point. 

The  conversion  of  Sterling  into  Dollars  and  Cents  being  performed  by  addition,  the  mils 
must  not  be  lost  sight  of  until  a  calculation  is  complete  ;  it  is,  however,  to  be  borne  in  mind 
when  adding  mils  together,  that, — if  their  sum  exceed  8,  an  extra  mil  is  to  be  added  thereto, 
if  it  be  more  than  18,  it  must  be  increased  by  2  mils  ;  then, — if  the  sum  amount  to  more 
than  4,  omit  it  and  add  one  to  the  number  oi cents. 

The  /^-conversion  of  Dollars  and  Cents  into  Sterling  being  performed  by  Subtraction 
from  an  original  sum  possessing  no  mils,  the  manner  of  proceeding  is  the  reverse  to  the 
above,  i.  c. — the  mils  must  be  omitted  prior  to  Subtraction,  and  take  no  part  whatever  in 
the  Calculation  beyond  giving  an  additional  cent  when  necessary  as  per  Rule  III. 

The  Rcsnlts  to  any  number  of  Shillings  and  Pence  combined  or  alone,  no  matter  at  what 
Exchange,  will  be  found  in  the  appropriate  Table  at  the  intersection  of  the  Columns  bearing 
the  number  of  Sh"  ings,  with  the  line  indicating  the  Pence — or  Index  line. 

Examples 


Examples  on  Exchange,  ®  '/i  "/q 


1st  Example. — Find  AV«f// to  ^^36    o    o  stg. 

Lower  Division. — Column  O. — Index  36  =  $160.40 

2nd  Example. — Find /?rw//to  ;£^S36    o    o  sterling. 

Lower  Division. — Column  S0(.\ — Index  36  =  S2388 . 1 8 


3rd  Example. — Find  Result  to  £>?>l&    S     6  stg. 

Lower  Di"ision. — Column  800. — Index  36  = 
Upper        "  "  5.         "6  = 

•  RULE  11. 


/ 


$3724.84.4 
1.22.5 

$3 726. 07. 0» 


4th  Example. — Find  iw///r(y  53259.00. 

Lower  Division. — Nearest  amount  less. — 

Column  700. — Iiiiitx  31  orS3257.oi*== 
Up/'L-r  Division — Difll-rence  I  '99*  = 

•   RULE  IV. 


£71^     o    o 
0811 

^'731     8   II 


Lift  Stdifm, 


1st  Example. — Find  Result  to  £6fi    o    o  stg. 

Lower  Division. — Column  o. — Index  65.  =  $289.61 

and  Example. — Find  Result  to  £76$    o    o  stg. 

Lower  Division. — Column  70^  — TnJix  65.  =  $3408 .  50 

3rd  Example. — Find  Restilt  to  £(y6s  14     5  stg. 

Zoit'tr Division. — Column  900. — Tndex6<j.^         ;?4299.6r.i 
I'fP'-r        "  "  14—     "       5=  3-21.2 


lUI.E  II. 


?4302.82.3» 


ItiflU  SKlltm. 


General  E.vamples  on  whole  of  Talilc  Vi  °/j 


1st.  Example. — Find  R.-siilt  to  ^^8675     o    o  stg. 

Rig/it  Section. — Column  800. — Index  G7, 
moving  Decimal  point*  proper  one 
place  to  the  right,  and  ^^8670  =  ^38629. 66. 6 

£<//■  Section. — Column  O. — ///(A.r  5  and     £l=         22.27.7 


*   RULE  L      §    RULE  H. 


$3865 1. 94. 4§ 


2nd  E.\ample. — Find  Result  to  ;£^86548  10    6  stg. 

Right  Section,  Lower  Division. — Column 

800. — Index  65,  moving  Decimal  point  * 

two  places  to  right,  and  .;£8650O    o    c  =  $385405 .55 .5 
Left  Sectiori:-— Column  o. — 

Index  48  and       ;^48    o    0=:  213.86.6 

Right  Section,  Upper  Division. — 

Column  \o. — Index C)  dtxid  10    6=  2.33.9 


•  RULE  I.      §  RULE  11. 


$385621. 76. 0§ 


3rd  Example. — Find  value  of  $8645.00 

Right  Section. — Nearest  amount  less, 
moving  Decimal  point*  one  place  to 
right,  and  adding  i  zero  to  equivalent 
in  Pounds  then  $8643 . 78  f  • 

Difference,  1.22    : 

•  RULE  L      t  RULE  IV. 


=  ;^i940    o    o 
=     5    6 

JC1940     S     6 


4th  Example.  —Find  value  of  SSsCj;?  .43. 

The  nearest  amount  less,  moving  Decimal 
point*  2  places  to  right,  and  adding 
2  zeros  to  equivalent  in  Pounds, 

and  $8sS46.67t  =  ^'9200 

Difference  128.75 

Nearest  to  which  is        124.75!=  28 

Difference  4.00     = 


o    o 

o    o 
17  i'% 


•  RULE  I.      t  RULE  IV. 


;£  19228    17    11% 


N.  B. — In  the  above  system  of  reconversion  it  is  not  necessary  to  make  a  regular  addition 
as  the  large  sums  are  always  whole  numbers,  and  with  one  exception  end  in  zeros. 

The  foregoing  Examples  embrace  every  variation  in  the  mode  of  Calculation  by  Part  II, 
and  therefore  it  is  not  necessary  to  give  any  upon  other  Exchanges,  as  the  modus  operandi 
is  the  same  in  like  cases  for  all  Exchanges. 


special  remarks  relating  to 
Table  D 

PART  II. 


Gcnenl  Re- 
nurkA 


ExpTanltion  of 
Table  D. 


Uh  qX,  ftc. 


As  Exchange  quotations  are  sometimes  found  with  sixteenths  attached,  and  as  to  have 
compiled  the  various  Exchanges  in  Part  II,  in  a  progressive  series  of  16''"  instead  of  S"*" 
would  have  necessitated  one  hundred  more  Tables,  and  made  this  Work  far  too  voluminous, — 
a  special  Table,  D,  based  upon  16'*"  per  °/q,  has  been  introduced  which  will  give  precisely 
the  same  information  as  one  hundred  extra  Tables  would  have  done. 

The  Table  in  question  has  been  styled  one  of  "Fractional  Differences,"  and  so  it 
literally  is. 

It  comprises  the  differences  between  the  Results  to  any  sum  from  one  jjenny  to  ;£ ICXX), 
and  the  corresponding  Results  at  any  number  of  16""  per  "/j,  immediately  greater  or  leas 
then  itself ;  hence,  if  added  to  any  Exchange,  it  will  of  course  produce  an  Exchange  '/w 
per  °/o  higher — if  deducted  therefrom  it  will  give  a  corresponding  percentage  lower. 

As  however  the  mode  of  calculating  by  Table  D  is  somewhat  novel,  special  attention  is 
called  to  the  Examples  relating  thereto. 


Role  V. 
How  to  uie 
Table  D,  Ster- 
ling into  Dol- 
lars. 

Vide  Explana- 
tiotu  to  Part  1 1 


General  Rules  adapted  to  the  use  of  Table  D. 


In  finding  the  Results  to  any  Sterling  Amount  necessitating  the  use  of  Table  D: 

1st. — Find  the  Result  thereto  in  the  nearest  Exchange  less*  than  the  given  Exchange. 

2nd. — To  the  Sum  thus  obtained  add  the  D  Result  corresponding  to  the  Sterling  Amount ; 
and  the  answer  will  be  the  required  value  in  Dollars  and  Cents  at  the  given 
Exchange. 


*  I  UH  a  lesier  Exchange,  becauH  the  addition  of  D  Ktmlli  comes  more  natural  than  their  deduction. 


A"  the  "  fractional  differences"  included  in  Table  D  upon  individual  Pounds  arc  so  small 
and  as  the  Circulating  decimal  does  not  begin  till  after  the  first  mil,  it  will  be  necessary  to 
take  into  consideration  lu'o  places  nf  mils,  or  the  accuracy  of  calculation  will  be  avoided. 
Practice  however  will  point  out  a  method  of  shortening  the  system  herein  alluded  to,  and 
which  has  perforce  been  made  somewhat  lengthy  owing  to  its  peculiarity. 


CAmed  out  to  1 1 
pUi«s  t)f  mil*. 


K.xaniples  to  Table  D. 


Vide  Rule  V. 


1st  Example.— Find  Result  to  ;f  85  @  Vw  per  7j 
1st.  See  Result  in  nearest  Table  less. — /'.  e.  '/» 
2nd.  See  Result  in  Table  D  to 

and 


2nd  Example. — Find  Result  to  £?<^o  @,  Vis 
1st.  Result  in  nearest  given  Exchange  less  to 
2nd.  D  Result  to 

and 


and 


;^85  =  S378.72.22 
£%l  =  $        23.61 


;^8s  @V,o  =  S378.9S-83 
or    ;g378.96 


^850=53787. 22. 22 
;i£8so=$       2.36. II 


;£850@Vio=S3789-58-33 


3rd  Example. — Find  Result  to  £,?>ll  @  Vid 
1st.  Result  in  nearest  given  E.xchange  less  to 
and.  D  Result  to 

and 


^855  =  13809.50.0 
;£855  =  $      2.38.5 


;^855  ®V.o=S38ii.88.5 


4th  Example. — Find  Result  to  ;£85566  %  Vu 

1st.  Results  in  nearest  given  Exchange  less,  are  to  ;<C855oo  =  5380950.00.0 

"  £,      66=g      294.06.6 

2n6i.D Results  are  to  ;£855oo=J      237.50.0 

"  £      66  =  $  18.3 


and 


;£85566  ®  716  =  S38 148 1 .75 .0 


Sth  Example. — Find  Result  to  ;£762  10    6  @  Vis 
1st.  Results  ©  7« 

2nd.  D  Results 


and 


;^762    o  o=$3395.i3.33 

10  6=         2.33.09 

JC762    o  0=         2. 11.66 

10  6=         0.00.15 


;^762  10    6@V„  =  g3399.59.o5 


N.  B.— The  above  method  of  calculating  by  means  of  Table  D,  is  the  same  for  any 
Exchange  with  which  it  may  be  employed. 

In  the  reconversion  of  Dollars  and  Cents  into  Sterling  by  means  of  Table  D,  the  "  method 
of  calculating"  is  somewhat  more  extended  than  that  required  by  the  last  Rule— and  as  it 
will  not  be  so  clearly  undeistood  if  given  in  the  form  of  a  Rule,  the  following  Examples  will 
suffice  to  Explain  its  Working. 


Reconversion  of  Dollars  and  Cents  into  St 

erling  by  means  of  Tabic  D. 

1st  Example— I'ind  rn/m- of  <:3()S--57  ®  -"/lo 

_ 

Nearest  lower  anmunt  in  nearest  lower  ICxeliange  ®  2V1  S3950-  '7  =      .£865                          | 

Difference 

2.40 

n  Result  to  ^:,sri5 

2.40 

Therefore  JCM>l  is  the  re(|uire<l  valie. 

2nd  i:xaniple.— iMnd  rd/m- of  !S395()2.25  %  2"/ 10 

Nearest  amount  ©  2V4 

?39S47,-33  =  ;^8<j6o(fl) 

Difference 

14.92  {l>) 

D  Result  to  ;^866o  {a)                             * 

24.05  {c) 

Difference 

9-13 

Nearest  amount  @  2V1 

0,13  ^                       2  which  deduct. 

Therefore  Xff'JSS  is  the  required  value. 

3rd  Example. — Find  value  of  ^395649.92  @  2'Vi6 

• 

Nearest  amount  @  2  7( 

539S473-33  =  .i^866oo(a) 

Difference 

I7C.59(*) 

D  Result  to  ;^866oo  {<i)                            * 

240.5s  W 

Difference 

03.96 

Nearest  amount  @  274 

63  .93  =           £1^  which  deduct 

Difference 

.03 

Z)AVj///no^i4 

•03 

Therefore  ;£86586  is  the  required  value. 

. 

4th  Example.— Find  iw//^c  of  ;S3956524.4i  %  2"/i6 

Nearest  amount  @  2  V. 

53954733-33  =  ^86Cdoo  (a) 

Difference 

1 791 .08  {b) 

n  Result  to  ;^«66ooo  (ff)                           • 

2405.55  (c) 

Difference 

614.47 

Nearest  amount  @  2V4 

611.93=        ^134            \ 

Difference 

-•54                                               f  which 

D  Result  to  ^ !  34 

^  ^  7                                                     /  deduct 

Difference  @,  2 '/, 

2.17=                    9    6J 

Therefore  ^£865  865   10    6  is  the  requirei 

\alue. 

Sth  Example. — Find  vrt/w  of  ^89cxx).oo  @  2"/i6 

Nearest  amount  @  2V1 

^79916.67  =  ^17500  (a) 

Difference 

83-33  (*) 

D  Result  X.0  £\7loo 

48.61  if) 

Difference 

34-72 

Nearest  amount  ®  2V1 

31.97=         ;^7 

Difference 

2.75 

D  Result  to  £7 

.02 

Difference  ®  zV* 

2-73=               12    0 

Therefore;^ 1 7507  12    0  is  the  required 

value. 

•  In  »11  casei  wlwn  the  i"  «<i»/<  (c)  corresponding  to  the  /n»«  Sterling  amount  («)  is  grtattr  than  tlie  /row  difference  (4) :  th*  Mun  total         1 

of  all  other  Sterling  amounts  elicited  is  to  be  tUdttcttd  frov  the  primM  Sterling  amount    When,  however,  c  is  less  than  b,  the  frimt  a  ia  to  bo         | 

• 

increased  by  wtutever  Sterling  amounts  may  follow,— as  :      Example. 

1 

The  above  Examples  pivc  every  varintion  of  the  mode  of  computation  nccssar)' — which 
is  the  same  for  any  Exchanpe  connected  with  Table  D. — In  every  case  the  calculation  must 
be  carried  on  until  there  is  no  r.-^maindcr. 

It  will  be  observed  after  a  careful  study  of  all  the  I^xamiiles  to  Tabic  D,  that  the  Rules 
for  the  Con^rision  of  Stclinff  into  Dollars  and  Cents,  and  ivVi-Ttvjc?,  bear  little  or  no 
rcsemblancT  to  each  other.  The  r?ason  is  that,  as  the  Kisiilts  in  Table  D  are  the  diflerenccs 
between  any  one  Exchange  anc'  i-  next  at  '/i.-,  per  °/o  higher  or  lower,  and  as  they  vary  in 
Sterling  valv.e  according  to  the  ^jlxchange  with  which  they  are  employed  of  a  necessity — 
therefore  t.  itst  the  Sterling  value  be  known  In/ore  they  can  be  so  employed.  Consequently 
the  Conversion  of  Sterling  into  Federal  Money,  the  former  being  a  known  quantity,  the 
Calculation  is  simple  enough, — whereas  in  the  opposite  case,  it  is  rather  more  complex,  for 
as  the  Dollars  and  Cents  alone  are  known,  the  various  Sterling  values  must  be  fust 
ascertained  before  their  corresponding  D  Results  can  be  deducted. 

In  the  reconversion  of  Dollar-  and  Cents  into  Sterling  by  means  of  Table  D,  only  three 
variations  of  the  mode  of  computation  thereby  can  occur ;  inasmuch  as  of  two  numbers, 
one  »//«/ be  either  equal  to,  greater  ox  less  than  the  other.  In«V//<rcase  the  first  step  of 
the  calculation  is  the  same,  the  remainder  thereof  varies  as  will  be  seen  hereafter.  The  first 
step  is  to  deduct  from  the  given  amount  of  Dollars  and  Cents,  the  nearest  sum  less  elicited 
from  the  next  lower  Exchange  to  the  given  one  ;  this  difference  is  called  the  prime  difference. 
The  equivalent  in  Sterling  to  the  sum  deducted  as  above  iS  styled  the  prime  valine.  The 
D  Result  corresponding  to  the  prime  value  is  denominated  the  prime  D  Result.  The 
variations  based  upon  the  fact  that  one  number  must  be  equal  to,  greater  or  less  than 
another,  are : — 

1st  1(  the  prime  differetice  equal  io  prime  D  Result  Xhe  prime  value  is  the  value  rec[uiretl. 

2nd.  If  it  be  ^ra/rr  than  the  prime  D  Result,  the  sum  total  of  all  the  following  Sterling 
values  elicited  must  be  added  to  the  prime  value  to  give  the  value  required. 

3rd.  If  it  be  less  than  the  prime  D  Result,  the  sum  total  of  all  the  following  Sterling 
values  elicited  must  be  deducted  from  the  prime  value  to  give  the  value  required.  A 
reference  to  the  foregoing  Examples  will  suffice  to  explain  the  nature  of  the  above. 
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.91 

-44 

.68 

-93 

.46 

.70 

-95 

.48 

•73 

•97 

.50 

-75 

.99 

•52 

•77 

62.01 

•54 

•79 

.03 

62.05 

.07 
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Exchange  Tables,  Sterling  into  Dollars  and  Cents, 

(1. 

09. 

Is. 

2s. 

3s. 

4s. 

69. 
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7s. 

8s. 

9s. 

d. 
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•  ^ 
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1 

73.00 
.02 

73-H 
.26 
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•75 
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•99 

74.22 
•24 

74.46 
.48 

74.70 

•72 
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.21 
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73.00—77.85 

2 

.04 

.28 

•53 

•77 

74.01 

.26 
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•74 
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•23 

2 

3 

.06 

.30 

•55 

•79 

•03 

.28 

•52 

•76 
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3 
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•32 

•57 
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.05 
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4 

5 
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•83 

.07 

•32 

.56 
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•05 

.29 

5 

6 
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.61 
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•34 
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6 
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.14 
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.63 
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.11 

•36 

.60 
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7 
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.16 

.41 

.65 

.89 

.14 

.38 

.62 
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.11 

•35 

8 
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.18 

•43 

.67 

.91 

.16 

.40 

.64 

.89 

•'3 

•37 

8 

10 

.20 

•45 

.69 

•93 

.18 

•42 

.66 
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•15 

•39 

10 

11 

.22 

•47 

•7' 

•95 
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.68 

•93 

•'7 

.41 

11 

0 

77-87 

78.11 

78-35 
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78.84 

79.08 

79-33 

79-57 

79.81 
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0 
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1 

.89 

•>3 

•37 

.62 

.86 

.10 

•35 

•59 

•83 

.08 

1 

2 

.91 

•'5 

•39 

.64 

.88 

.12 

•37 

.61 

.85 
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2 

77.87-82.7 1 

3 

•93 

•'7 

.41 

.66 

.90 

.14 

•39 

.63 

•87 

.12 

3 

4 

•95 

.19 

•43 

.68 

•92 

.16 

.41 

•65 

.89 

.14 

4 

5 

•97 

.21 

•45 

.70 

•94 

.18 

•43 

•67 

.91 

.16 

6 

6 

•99 

•23 

•47 

•72 

.96 

.20 

•45 

.69 

•93 

.18 

6 

7 

78.01 

•25 

.50 

•74 

.98 

•23 

•47 

•71 

.96 

.20 

7 

8 

•03 

•27 

•52 

■76 

79.00 

•25 

•49 

•73 

.98 

.22 

8 

8 

•05 

.29 

•54 

.78 

.02 

•2- 

•5' 

■75 

80.00 

•24 

8 

10 

.07 

-3' 

•56 

.80 

.04 

•29 

•53 

•77 

.02 

.26 

10 

11 

.09 

•33 

.58 

.82 

.06 

•3' 

•55 

•79 

.04 

.28 
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0 

82.73 

82.98 

83.22 

83.46 

83.7. 

83-95 

84.19 

8444 

84.68 
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0 
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1 

■75 
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.24 

.48 

•73 
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.21 

.46 

.70 

•94 

1 

2 
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.50 
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.96 

2 
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3 
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.04 

.28 
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.50 
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.98 

3 

4 

.81 
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•30 
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4 

6 
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•56 
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.02 

5 

6 
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•34 
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.80 

.04 

6 
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.87 
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7 
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9 
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.81 

1 
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7 
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8 
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9 
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.05 

•29 

■53 
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■30 
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•03 
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•5' 
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5 

6 

•59 
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.05 
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.78 

6 

7 
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.85 
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•34 
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.83 
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•3' 
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7 

8 
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9 
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.89 
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.84 

8 

10 
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.91 
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.89 
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. 

11 

.69 

•93 

.18 

.42 
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.91 

•.5 
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169. 

?-atyi«>„ 

Picni. 

(1. 

Us. 

12s 

16!l. 
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.i8| 

.41 

■43 

76.65 

.67 
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.22 

•47 

.71 

•95 

.20 

•44 

.68     3 

4 

•5' 

.76 
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.46    5 

6 

.29 

■53 

■77 

.02 

26 

■50 

■75 

•99 

■23 

.48    6 

7 

•3' 

•55 

■79 

.04 

28 

■52 

■77 
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.84 

•09 

•33 

•57 

.82 

.06 

•30 

•55 

•79 

.03;  7 

t   8 

.36 

.11 

•35 

•59 

.84 

.08 

•3» 

•57 

.81 

.05    8 

9 

.88 

•'3 

•37 

.61 

.86 

.10 

•34 

•59 

•83 

.07    9 

i 

10 

.90 

•'5 

•39 

.63 

.88 

.12 

.36 

.61 

■85 

.09  10 

1 

11 

.92 

•«7 

.41 

.65 

.90 

.14 

•38 

•63 

.87 

.11  11 

1 

0 

435^57 

435^8« 

436.05 

436.30 

436.54 

436.78 

437^03 

437-^7 

437^5 ij  437^76'  0 

X89 

1 

•59 

•83 

.07 

•3» 

.56 

.80 

.05 

.29 

•53  i         ^78,   1 

2 

.61 

•85 

.09 

•34 

.58 

.82 

.07 

•31 

■55 

.80^  2 

3 

.63 

•87 

.11 

.36 

.60 

.34 

.09 

•33 

■57 

.82    3 

433- '  3-437-98 

4 

.65 

.89 

••3 

.38 

.62 

.36 

.11 

•35 

•59 

.84    4 

5 

.67 

.91 

••5 

.40 

.6+ 

.88 

•13 

•37 

.61           .86     5 

6 

.69 

•93 

•'7 

•4» 

.66 

.90 

•15 

■39 

.63           .88     6 

7 

•7« 

•95 

.19 

•44 

.68 

.92 

•17 

.41 

.65 1       .90    7 

8 

•73 

•97 

.21 

.46 

.70 

•94 

.19 

■43 

.671        .92    8 

9 

•75 

•99 

.24 

.48 

■Ji 

•97 

.21 

-45 

•70         .94    0 

10 

•77 

436.01 

.26 

.50 

•74 

•99 

•23 

■47  1         .72  i         .96  10 

11 

•79 

.03 

.28 

•5» 

.76 

437.01 

•25 

.49'         .74'         .98  11 

rr 

108. 

118. 

128. 

13s. 

14s. 

158.         168. 

17s.       18s.       19s.     (1 

9i% 

Exchange  Tables,  Sterling  into  Dollars  and  Cents, 

(1. 

Os. 

is. 

28. 

3s. 

4s. 

5s. 

6s. 

78. 

8s. 

98. 

(1. 

8  f 

«  / 

»  / 

8  f' 

8  / 

8  f 

8  ^ 

8  / 

8  / 

8  f-' 

^90 

0 

1 

438.00 
.02 

438.24 
.26 

438.49 

-5' 

438.73 

•75 

438.97 
•99 

439.22 
•24 

439^46 

-48 

439-70 

-72 

439-95 
•97 

440.19 
.21 

0 
1 

438.00—443.85 

2 

.04 

.28 

-53 

•77 

439.01 

.26 

.50 

■74 

-99 

•23 

2 

3 

.06 

•30 

-55 

•79 

.03 

.28 

-52 

-76 

440.01 

•25 

3 

4 

.08 

•32 

-57 

.81 

•05 

-3° 

-54 

.78 

-°3 

•27 

4 

5 

.10 

•34 

•59 

•83 

-07 

•32 

-56 

.80 

■0; 

.29 

5 

6 

.12 

•36 

.61 

•85 

.09 

-34 

-58 

.82 

-07 

■3' 

6 

7 

.14 

•38 

•63 

•87 

.11 

-36 

.60 

-84 

.09 

•33 

7 

8 

.16 

.41 

•6; 

.89 

•'4 

•38 

.62 

.87 

.11 

•35 

8 

9 

.18 

•43 

•67 

.91 

.16 

.40 

.64 

.89 

->3 

•37 

9 

10 

.20 

•45 

.69 

•93 

.18 

-42 

.66 

.91 

-•$ 

•39 

10 

11 

.22 

•47 

■7' 

•95 

.20 

-44 

.68 

-93 

-'7 

.41 

11; 
0 

^91 

0 

442.87 

443.11 

443-35 

443.60 

443-84 

444.08 

444-33 

444-57 

444.81 

445.06 

1 

.89 

•'3 

•37 

.62 

.86 

.10 

-35 

■59 

-83 

.08 

1 

2 

.91 

•'5 

-39 

.64 

.88 

.12 

•37 

.61 

•85 

.10 

2: 

442.87—447-7 ' 

3 

•93 

•'7 

.41 

.66 

.90 

.14 

•39 

-63 

.87 

.12 

3l 

4 

•95 

.19 

•43 

.68 

.92 

.16 

.41 

-65 

.89 

.14 

4' 

5 

-97 

.21 

-45 

.70 

-94 

.18 

•43 

-67 

.91 

.16 

5 

6 

•99 

•23 

-47 

-72 

.96 

.20 

•45 

.69 

-93 

.18 

6 

7 

443.01 

•25 

.50 

-74 

.98 

-23 

-47 

•7' 

.96 

20 

7 

8 

-03 

.27 

-52 

.76 

444.00 

-^5 

-49 

-73 

.98 

.22 

8 

9 

.05 

.29 

-54 

.78 

.02 

-27 

•5' 

-75 

445-ot^ 

.24 

9i 

10 

.07 

•3' 

■56 

.80 

.04 

.29 

-53 

■77 

.02 

.26 

10 1 

11 

.09 

•33 

-58 

.82 

.06 

•3' 

-55 

■79 

.04 

.28 

11 
0 

^92 

0 

447^73 

447.98 

448.22 

448.46 

448.7' 

448.95 

449.19 

449.44 

449.68 

449.92 

1 

•75 

448.00 

-24 

.48 

-73 

97 

.21 

.46 

•70 

•94 

1| 

2 

•77 

.02 

.26 

•50 

•75 

99 

-23 

.48 

-72 

.96 

2 

447-73-45258 

3 

•79 

.04 

.28 

•52 

•77 

449 

01 

-25 

.50 

-74 

.98 

3 

4 

.81 

.06 

-30 

•54 

-79 

03 

•27 

-52 

.76 

450.00 

4i 

5 

.83 

.08 

-32 

•56 

.81 

°5 

-29 

-54 

•78 

.02 

5! 

6 

•85 

.10 

•34 

•58 

-83 

07 

•3' 

-56 

.80 

.04 

6 

1 

.87 

.12 

-36 

.60 

-85 

09 

•33 

-58 

.82 

.06 

7| 

8 

.89 

.14 

-38 

.62 

.87 

1 1 

-35 

.60 

.84 

.08 

8 

9 

.92 

.16 

.40 

•65 

.89 

'3 

-38 

.6^. 

.86 

.11 

9l 

10 

-94 

.18 

.42 

.67 

.91 

15 

.40 

.64 

.88 

•'3 

10 1 

11 

.96 

.20 

-44 

.69 

-93 

'7 

.42 

.66 

.90 

•'5 

11! 

1 

£93 

0 

1 

452.60 
.62 

452.84 
.86 

453-09 
.11 

453-33 
•35 

453-57 
-59 

453-82 
.84 

454-06 
.08 

454-03 
•32 

454-55 

•57 

454^79 
.81 

1 

li 

2 

.64 

.88 

•'3 

•37 

.61 

.86 

.10 

-34 

•59 

•83 

2 

452.60—457.45 

3 

it 

.90 

•15 

•39 

-63 

.88 

.12 

.36 

.61 

-85 

3 

4 

.68 

.92 

-'7 

•4« 

•65 

.90 

.14 

-38 

.63 

.87 

4 

6 

.70 

-94 

.19 

•43 

.67 

.92 

.16 

.40 

•65 

.39 

5 

6 

•7» 

.96 

.21 

•45 

.69 

-94 

.18 

-42 

,67 

.91 

6 

7 

.74 

.98 

-23 

•47 

-7' 

.96 

.20 

-44 

.69 

•93 

7 

8 

.76 

453-°' 

•^5 

•49 

-74 

.98 

.22 

-47 

•7' 

•95 

8 

9 

.78 

.03 

•27 

•5' 

.76 

454.00 

.24 

-49 

•73 

•97 

9 

10 

.80 

.05 

.29 

•S3 

.78 

.02 

.z6 

■5' 

•75 

•99 

10 

11 

.82 

.07 

•3' 

•55 

.80 

.04 

.28 

-53 

•77 

455^0' 

11 

£94: 

0 

1 

457-47 
•49 

457^7 1 
•73 

457-95 

•97 

458.20 
.22 

458.44 
.46 

458.68 

.70 

458.93 
-95 

459- '7 
.19 

459.41 
-43 

459^66 
.68 

0 

1 

457-47—462.3 1 

2 
3 

•5" 

•S3 

•75 
•77 

.99 
458.01 

:26^ 

.48 
.50 

-72 
-74 

-97 
-99 

.21 
•23 

■45 

-47 

.70 

•7* 

2 
3 

4 

•55 

•79 

•03 

.z8 

•52 

•76 

459.01 

•25 

•49 

•74 

4 

5 

•57 

.81 

.05 

.30 

•54 

•78 

-°3 

•27 

•5' 

.76 

5 

6 

•59 

•83 

.07 

•3» 

•56 

.80 

-05 

.29 

•S3 

•78 

6 

7 

.61 

•85 

.10 

•34 

•58 

•83 

.07 

•3' 

.56 

.80 

7 

8 

•63 

•87 

.12 

•36 

.60 

•85 

.09 

•33 

.58 

.82 

8 

9 

•65 

.89 

.14 

.38 

.62 

•87 

•3$ 

.60 

.84 

9 

LO 

.67 

.91 

.16 

.40 

.64 

.89 

•'3 

•37 

.62 

.86 

10 

LI 

.69 

•93 

.18 

.42 

.66 

.91 

•'5 

•39 

.64 

.88 

11 

• 

d. 

OS. 

Is. 

2s. 

3s. 

4s. 

5s. 

6s. 

78. 

88. 

9s. 

d. 

38 


f 

91% 

and  vke  rers(i — at  9a  "„  Preni. 

1 

(1. 

10s. 

lis. 

128. 

138. 

148. 

16s. 

les.      17s.      18s. 

19s. 

<1. 

»  P 

«  9 

«  f 

»  « 

»  /i     »  X' 

i   c\      %  f\     i.    e       %   fi 

1 

0 

440.43 

440.68 

440.92 

441.16 

441.41    441.65 

441-89   442.14 '442.38  1442.62    0 

£90 

1 

•45 

.70 

•94 

.18 

■43 

.67 

.91 

.16 

.40 

.64 1  1 

2 

•47 

•72 

.96 

.20 

■45 

.69 

-93 

.18 

■42 

.66    2 

438.00-442.85 

3 

•49 

•74 

.98 

.22 

•47 

■  71 

-95 

.20 

-44 

.68 

3 

4 

■S« 

.76 

441.00 

•H 

•49 

■73 

-97 

.22 

.46 

.70 

4 

5 

•53 

.78 

.02 

.26 

•5« 

■75 

-99 

.24 

.48 

•72 

5 

6 

•55 

.80 

.04 

.28 

•53 

■77 

442-01 

.26 

■50 

-74 

6 

7 

•57 

.82 

.06 

•30 

•55 

■79 

•03 

.28 

■52 

.76    7 

8 

.60 

.84 

.08 

•33 

■57 

.81 

.06 

■30 

■54 

•79:  8 

9 

.62 

.86 

.10 

•35 

■59 

■83 

.08 

•32 

.56 

.81 1  9 

10 

.64 

.88 

.12 

•37 

.61 

.85 

.10 

■34 

.58 

83  10 

11 

.66 

.90 

.14 

•39 

.63 

.87 

.12 

.36 

.60 

.85 

11 

0 

445-3° 

445-54 

445-79 

446.03 

446.27 

446.52 

446.76 

447.00 

447-25 

447.49 

0 

£91 

1 

■32 

.56 

.81 

-05 

.29 

■54 

.78 

.02 

•27 

-5' 

1 

2 

•34 

•58 

-83 

.07 

■3' 

.56 

.80 

.04 

.29 

-53 

2 

4'f2.87-447-7 ' 

3 

.36 

.60 

•85 

.09 

■33 

.58 

.82 

.06 

-31 

•55 

3 

4 

■38 

.62 

.87 

.11 

■35 

.60 

.84 

.08 

-33 

-57 

4 

5 

.40 

.64 

.89 

-'3 

■37 

*\j2 

.86 

.10 

-35 

-59 

5 

6 

.42 

.66 

.91 

-'5 

•39 

.64 

.88 

.12 

-37 

.61 

8 

7 

•44 

.69 

•93 

-•7 

.42 

.66 

.90 

-"5 

-39 

.63 

7 

8 

.46 

•7' 

•95 

.19 

•44 

.68 

.92 

•17 

.41 

.65 

8 

9 

.48 

•73 

-97 

.21 

.46 

■70 

.94 

.19 

-43 

.67 

9 

10 

.50 

•75 

.19 

■23 

.48 

■72 

.96 

.21 

-45 

.69  10 

11 

•5» 

•77 

446.01 

.25 

•50 

■74 

.98 

-23 

-47 

-7' 

11 

0 

450.17 

450.41 

450.65 

450.90 

451.14 

451.38 

451.63 

4:,! -87 

45i.il 

452.36 

0 

£92        1 

1 

.19 

•43 

.67 

.92 

.16 

40 

.65 

.89 

-'3 

■38 

1 

2 

.21 

•45 

.69 

-94 

.18 

42 

.67 

.91 

-'5 

.40 

2 

3 

•«3 

•47 

T   1 

.96 

.20 

44 

.69 

-93 

-'7 

-42 

3 

447-73-452-58 

4 

•25 

•49 

-73 

.98 

.22 

46 

-71 

-95 

.19 

•44 

1 

5 

•27 

•5' 

•75 

45  1 .00 

•24 

48 

-73 

-97 

.21 

.46 

5 

6 

.29 

•53 

•77 

.02 

.26 

50 

•75 

■99 

■23 

.48 

6 

7 

•3' 

•55 

•79 

.04 

.28 

52 

-77 

452.01 

■25 

.50 

7 

8 

•33 

■57 

.81 

.06 

•3° 

54 

■79 

.03 

■27 

•52 

8 

9 

•35 

.59 

.84 

.08 

-32 

57 

.81 

.05 

.30 

•54 

9 

10 

•37 

.61 

.86 

.10 

-34 

59 

-83 

.07 

■32 

.56  10 

11 

•39 

.63 

.88 

.12 

.36 

61 

.85 

.09 

■34 

-58 

11 

0 

455.03 

455.28 

455-5'- 

455.76 

456.01 

456.25 

456.49 

456.74 

456-98 

457-22 

0 

£93 

1 

•OS 

.30 

•5v 

-78 

-03 

■27 

-51 

.76 

457.00 

.24 

1 

2 

.07 

•3* 

.56 

.80 

.05 

.29 

-53 

.78 

.02 

.26 

2 

3 

.09 

■34 

•58 

.82 

.07 

■3> 

-55 

.80 

.04 

.28 

3 

452.60-457.45 

4 

.11 

.36 

.60 

.84 

.09 

•33 

-57 

.82 

.06 

.30 

4 

5 

•«3 

.38 

.62 

.86 

.1 1 

•'5 

-59 

.84 

.08 

-32 

5 

6 

•«5 

•40 

.64 

.88 

■•3 

•37 

.61 

.86 

.10 

■34 

6 

7 

•  «7 

.42 

.66 

-90 

■«5 

•39 

.63 

.88 

.12 

■36 

7 

8 

.20 

•44 

.68 

-93 

■'7 

.41 

.66 

.90 

.14 

■39 

8 

,S 

.22 

.46 

.70 

-95 

.19 

•43 

.68 

■92 

.16 

.41 

9 

10 

.24 

.48 

•72 

•97 

.21 

•45 

■70 

■94 

.18 

■43 

10 

11 

.26 

.50 

•74 

•99 

•23 

•47 

■72 

.96 

.20 

■45 

11 

0 

459.90 

460.14 

460.39 

460.63 

460.87 

461.12 

461.36 

46  1 .60 

461.85 

462.09 

0 

£94 

1 

.92 

.16 

.41 

.65 

.89 

.14 

.38 

.62 

■87 

.11 

1 

2 

•94 

.18 

•43 

.67 

.91 

.16 

.40 

.64 

.89 

•'3 

2 

457-47-462.3 1 

3 

.96 

.20 

•45 

.69 

■93 

.18 

■42 

.66 

.91 

■"5 

3 

4 

.98 

.22 

•47 

■7' 

■95 

.20 

■44 

.68 

■93 

■'7 

4 

5 

460.00 

.24 

•49 

■73 

■97 

.32 

.46 

.70 

-95 

.19 

5 

6 

.02 

.26 

•5« 

■75 

■99 

■24 

.48 

■72 

-97 

.21 

6 

7 

.04 

.29 

•53 

■77 

46 1 .02 

.26 

.CO 

■75 

-99 

■23 

7 

8 

.06 

•3' 

■55 

■79 

.04 

.28 

■52 

.77;  462.01 

■25 

8 

9 

.08 

•33 

•57 

.81 

.06 

■30 

■54 

•79 

-03 

■27 

9 

10 

.10 

•35 

•59 

■83 

.08 

■32 

.56 

.81 

■05 

.29 

10 

11 

.12 

•37 

.61 

■85 

.10 

■34 

■58 

.83 

.07 

■3' 

11 

d. 

lOs. 

Us. 

12s. 

138. 

14s. 

15s. 

168. 

17s. 

188. 

19s. 

(1. 

39 


9S% 


Exchange  Tables,  Sterling  into  Dollars  and  Cents, 

(1. 

Ot 

. 

18. 

2s. 

3s. 

48. 

58. 

68. 



78.        8s. 

9s. 

.1. 

t 

«    f 

»  / 

i  f\    i  f 

«  /i     8  >' 

$  f/[    «  r  1    8  y  1 

^95 

0 
1 

462 

33 1 462.58 
35        .60 

462.82 
.84 

463.06  463.31 
.08       .33 

463^55    463-79 

•  57         •«' 

464.04  464.28 
.06,     .301 

464 

52 
54 

0 

1 

462.33—467. 1 8 

2 

.62 

.86 

.10 

•35 

•59 

•83 

.08 

•32 

56 

2 

3 

.64 

.88 

.12 

•37 

.61 

•85 

.10 

■34 

58 

3 

4 

.66 

.90 

.14 

•39 

-63 

.87 

.12 

.36 

60 

4 

5 

.68 

.92 

.16 

.41 

•65 

.89 

•'4 

•38 

62 

5 

6 

.70 

•94 

.18 

•43 

.67 

.91 

.16 

.40 

64 

6 

7 

•72 

.96 

.zo 

•45 

.69 

■93 

.18 

.42 

66 

7 

8 

■7; 

.98 

.22 

-47 

•7' 

•95 

.20 

•44 

68 

8 

9 

/6 

463.00 

•25 

-49 

•73 

.98 

.22 

.46 

71 

9 

10 

.78 

.02 

•27 

•5' 

•75 

464.00 

.24 

48 

73 

10 

11 

56 

.80 

.04 

.29 

•53 

•77 

.02' 

.26 

.50 

75 
39 

11 

1 

0 

£96 

0 

467.2c 

467.44 

467.69 

467^93 

468.17 

468.42   468.66 

468.90   469. 1 5 

469 

1 

.72 

.46 

•7' 

•95 

.19 

•44 

.68 

-92,         .17 

4' 

1 

2 

.14 

.48 

•73 

■97 

.21 

.46 

.70 

•94'         -"9 
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9;'58.3 
2300.1 1.1 
04.63.8 
09.16.6 
13.69.4 
18.22.2 
22.75.0 
27.27.7 
31.80.5 

36-33'3 
40.86.1 
45.38.8 
49.91.6 

54-44-4 
58.97.2 
63.50.0 
68.02.7 
72.55.5 
77-08.3 
81.61.1 
86.11.8 
90.66.6 
95.19.4 
99-72.2 
2404.25.0 
08.77.7 
13-30-5 
■7-83-3 
21.36.1 
26.88.8 
31.41.6 

35-94-4 
40.47.2 
45.00.0 
49.52.7 
54.05.5 
58.58.3 
63.1  i.i 
67.63.8 
72.16.6 
76.69.4 
81.22.2 
85.75.0 


0    f  .\ 

2716.66.6 

21.19.4 

25.72.2 

30.25.0 

34-77-7 
39-30-5 
43-83-3 
48.36.1 
52.88.K 
57.41.6 
61.94.4 
66.47.2 
71.00.0 

75-52.7 
80.05.5 
84.58.3 
89.11.1 
93.63.8 
98,16.6 
2802.69.4 
07.22.2 
11.75.0 
16.27.7 
20.80.5 

25-33-3 
29.86.1 
34.38.8 
38.91.6 

43-44-4 
47.97.2 
52.50.0 
57.02.7 
61.55.5 
66.08.3 
70.61.1 
75-'3-8 
79.66.6 
84.19.4 
88.72.2 
93.25.0 

97-77-7 
2902.30.5 
06.83.3 
1 1.36.1 
15.88.8 
20.41.6 
24.94.4 
29.47.2 
34.00.0 
38.52.7 


500. 


600. 


8     >'  . 

3169.^4.4 

71-97-2 
78.50.0 
83.02.7 

87-55-5 
92.08.3 
9'). 6 1.1 
3201.13.8 
05.66.6 
10.19.4 
14.72.2 
19.25.0 

23-77-7 
28.30.5 

32.83-3 
37-3'''-' 
41. 88. 8 
46.41.6 
50.94.4 

55-47-2 
60.00.0 

6.;. 52.7 
69.05.5 

73-58.3 
78.11.1 
82.63.8 
87.16.6 
91.69.4 
96.22.2 
3300.75.0 
05.27.7 
09.80.5 

'4-33-3 
18.86.1 
23-38-8 
27.91.6 

32.44-4 
36.97.2 
41.50.0 
46.02.7 

50.55-5 
55.08.3 
59.61.1 
64.11.8 
68.66.6 

73-'9-4 
77.72.2 
82.25.0 
86.77.7 
.    9'-3o-5 


700. 


.81.1 
.H3.0 
.84.9 

.86.8 
.Hi.7 
.95.5 
.92,4 

•94-3 
.96.1 

.98.1 

I.03.0 
.01.9 


800. 

8    y  • 

3622.22.2 
26.75.0 

31.27.7 
35.80.5 

40.33-3 
44.86.1 

49.38.8 
53.91.6 

58.44-4 
62.97.2 
67.50.0 
72.02.7 

7^-55-5 
81.08.3 
85.61.1 
90.13.8 
94.66.6 
99.19.4 
3703-72.2 
08.25.0 
12.77.7 
'7-30-5 
21.83.3 
26.36.1 
30.88.8 
35.41.6 

39-94-4 
44.47.2 
49.00.0 
53-52.7 
58.05.5 
62.58.3 
67.1 1.1 
7'-63.8 
76.16.6 
80.69.4 
85.22.2 
89.75.0 

94-27-7 
98.80.5 

3803.33-3 
07.'  5.1 
12.38.8 
i6.yi.6 
21.44.4 
25.97.2 
30.50.0 
35-02.:' 
39-55-5 
44.08.3 


03.8 
05.6 

07-5 
.09.4 
11.1 
13.2 
15.1 
17.0 
18. ;t 

,2J.7 
2  2.6 
24.5 


0 

1 

2 
3 
4 
5 
0 
7 
8 
0 
10 
11 


900.      JE 


8^-1 
4075.00.0 

79-52.7 
84.05.5 
88.58.3 
93.11.1 
97.63.8 
4102. 16.6 
06.69.4 
1 1.22.2 
15-75-0 
20.27.7 
24.80.5 

29-33-3 
33.86,1 
38.38.8 
42. 9 1. 6 

47-44-4 
5I-97-- 
56.50.0 
61.02,7 

65-55-5 

70,08.3 


800. 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

74.61.1  i22 


79.13.8 
83.66.6 
88.19.4 
92,72,2 
97.25,0 
4201.77.7 
06.30,5 
10.83.3 
15.36.1 
19.88.8 
24.41.6 
28.94.4 

33-47-2 
38.00.0 
42.52.7 
47-05-5 
5'-58-3 
56. 11.1 
60.63.8 
65.16.6 
69.69.4 
74.22.2 
78.75.0 
83.27.7 
87.80.5 

92-33-3 
96.86.1 


900. 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 


74 


i: 


7. 


60 
51 
52 
58 
64 
55 
56 
67 
68 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
76 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
01 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 


and  rice  rui'sd — at  1  2  **'„  rrcin. 


(1.      IDs. 


13«. 


13-t. 


14h. 


m*. 


•  f 

0 

a. 16.4 

1 

.iS.i 

3 

.yy.i 

8 

.}1.0 

4 

•n<) 

S 

..u.« 

e 

■J7.7 

7 

.y)(> 

8 

.41.; 

9 

•454 

10 

•45J 

11 

.47.1 

''".7 

:].(> 

.7?.4 

■r.-.j 

Ki.l 

,H(.o 
.84..; 
86.8 
88.6 
90.5 
yi.4 


$    If 

2.94.3 
.'/i.t 
.98.1 

3.03.0 
.01.9 

■".1.7 
.05.6 
.07.5 
.09.4 
.11.3 
.I3.i 
.15.1 


•    f 

3.16.9 

.18.8 
.20.7 

.J2.6 

,24.5 

.26.4 
.28.3 
.30.2 
.32.0 

.35.H 

•377 


»  / 

.41.5 
•4».4 

.4M 

•4:" 

.49.0 
.50.9 
.52.8 

•5^.7 
.5').6 
.58.4 
.60.  J 


164. 

17*. 

I81. 

194. 

•  f 

•  / 

•   / 

•  / 

3,62.1 

3.84.9 

4-o'.5 

4.30.1 

.64.1 

.86.- 

.08.4 

.32.0 

.66.0 

.88.6 

.11.3 

•33') 

.67.9 

.90.5 

.I3.» 

.35.8 

.69.  M 

.92.4 

.15.0 

.37.7 

•  ,    1  .  , 

••Hi 

.16.9 

.39.6 

•7J.5 

.96.1 

.18.8 

.41.5 

.75.4 

.98.1 

.20.7 

•43-3 

•77.3 

4.00.0 

.12.6 

.45.2 

.79.1 

.01.8 

.14.5 

.47.1 

.81.1 

.03.7 

.16.4 

.49.0 

.83.0 

.05,6 

.18.3 

.50.9 

0. 


100. 


200.       300.        400.        600.        600.    I    700. 


•     ^  • 

226.38.8 
30.91.6 
3544-4 
39-97.J 
44.50.0 
49.02.7 

S3-55.5 

58.08.3 
6a. 61. 1 
67.13-8 
71.66.6 
76.19.4 
80.72.2 
85.25.0 
89.77.7 
94.30.  J 
98.83.3 
306.36.1 
07.88.8 
12. 41. 6 
16.94.4 
11.47.2 
26.00.0 
30.52.7 
35-05-5 
39-58-3 
44.11.1 
48.63.8 
53.16.6 
57.69.4 
62.22.1 
66.75.0 
71.27.7 
75.80.5 

80.33.3 
84.86.1 
89.38.8 
93.91.6 
98.44.4 
402.97.2 
07.50.0 
12.02.7 
16.55.5 
21.08.3 
25. 61. 1 
,30.13.8 
34.66.6 
39.19.4 
43-7J.Z 
48.25.0 

0. 


679.16.6 

85.69.4 

88.22.21 
92.75.0, 

97.27.7 
701.80.5 

06.33.3 

lo.86.i 
15.38.8 
19.91.6 

»444-4 
28.97.2 
33.50.0 

38.02.7 

41-5?.? 
47.08.3 
51.61.1 
56.13.8 
60.66.6 
65.19.4 
69.72.2 
74.25.0 

78.77.7 
83.30.5 
87.83.3 
92.36.1 
9r).88.8 

801. 41. 6 
05.94.4 
10.47.2 
1 5.00.0 
19.52.7 
24.05.5 
28.58.3 
33.11.1 
37.63.8 
42.16.6 
46.69.4 
51.22.21 

5?.75.o! 

60.27.7 

64.80.5 

69.33-3 
73.86.1 
78.38.8 
82.91.6 
87.44.4 
91.97.2 
96.50.0 

901.02.7  I 


»      /  • 

1131.94.4 

36.47-1 
41.00.0 

45-5-I-7 
50.05.5 

54-58-3 
59-11.1 
63.63.8 
68.16.6 
72.69.4 
77.22.2 
81.75.0 

8'i.27.7 
90.80.5 

9;-33-3 
99.86.1 
1204.38.8 
08.91.6 : 

'3-4t-4 

'7-97-1, 

22.50.0  : 

27.02.7  j 

31-55-5 
36.08.3  j 

40.6 1 . 1  j 
45.1 3-81 
49.66.6 

54. 19.4: 

58.72.2} 
63.25.0 

67-77-7  i 
72.30.5; 
76.83.3  i 
81.36.1  j 

85.88.8  j 
90.41.6  I 

94-94-41 
99.47.2 
1304.00.01 

03.52.71 
>3-o;-5 

'7-58.3 

22.1  I.I 

26.63.8 
31.16.6 

35.69.4 

40.22.2 

44.75.0 

49-17-7 
53.80.5 


9 

1584, 
89, 

91' 
98. 
1602. 
07. 
1 1. 
16. 
20, 
»5. 
30' 
34 
39 
43 
48, 

5i. 
57. 
61, 
66, 
70, 
75- 
79- 
84. 
88. 
93- 
97. 
1702. 
o5. 
1 1. 
16. 

23. 

2?- 
29. 

34- 

43- 
47- 
51- 
56. 
61. 
65, 
70. 

74- 
79- 
83- 
88. 

93- 

97- 

1802. 

06. 


f  . 
,72.2 
,25.0 
-77-7 
3  J- 5 
83-3 
36.1 
88.8 
41.6 

94-4 

,47.2 

.03.0 
,52.7 
,05.5 
,58.3 
,11.1 
,63.8 
,16.6 
69.4 
22.2 
75.0 
27.7 
80.5 

33-3 
8'i.i 

38-8 
9 1 .6 

4f-4 

,97.2 
50.0 
02.7 

55-5 
08.3 
61.1 
13.8 
6'j.6 
19.4 
72.2 
25.0 
77-7 
3o-> 
83-3 
36.. 
88.8 
41.6 
94-4 
47-2 
00.0 

51-7 
05.5 
58.3 


I    8 
2037, 

,     +' 

I  46' 
!  5'' 
55. 
60, 
64, 
69, 

73' 
78, 
82, 
87, 
91, 
96, 
2100, 
05, 
09, 
1 4, 
19. 

13' 

28, 

31- 
37- 
41, 
46, 
50. 

5;. 

59- 
6+, 
6.i 

73' 
77. 
82. 
8'). 
91, 

9;' 

2203. 
05. 

o;. 
14, 
18, 

13- 

27. 

32. 
36. 
41. 
46. 
50. 

;4- 
59- 


f  ■ 
50.0 

,02.7 

55-5 
08.3 
61.1 
13.8 

66.6 

'9-4 

72.2 
25.C 

77-7 
30-5 
83-3 
36.1 
88.8 
41.6 

94-4 
47-2 
00.0 

52-7 
05.5 
58.3 

63.8 
16.6 
69.4 
22.2 

75.0 

17-7 
80.5 

33-3 
S'i.i 
3-!. 8 
91.6 
44-4 
97-2 
5C.O 
02.7 

5;.5 

0^.3 

61.1 
13.8 

66.6 
19.4 

72.2 
25.0 

77-7 
30.5 

83-3 
36.1 


100.        200. 


300. 


400. 


•  /  • 

«      f   . 

9      9  . 

2490.27.7 

1943.05.5 

3395-83.3 

94.80.5 

47-58-3 

340o.3'i.l 

99-33-3 

52.11.1 

04.88.8 

2505.86.1 

56.65.8 

09.41.6 

08.38.8 

61.16.6 

'394-4 

12.91.6 

65.69.4 

18.47.2 

'7-44-4 

70,22.2 

23.03.0 

21,97.2 

74.75.0 

27.52.7 

26.50.0 

79-27-7 

31-05.5 

31.02.7 

83.80.5 

36.58.3 

35-55-5 

88.33.3 

41.11  1 

40.08.3 

92.86.1 

45.63.8 

44.61.1 

97.38.8 

50.16.6 

49.13.8 

3031.91.6 

54.69.4 

5).66.6 

06.44.4 

59.22.2 

58.19.4 

10.97,2 

63.75.0 

62.72.2 

15.50.0 

68.27.7 

67.25.0 

20.02.; 

72.80.5 

7'-77-7 

M-55-5 

77-33-3 

76.30.5 

29.08.3 

81.86.1 

8.  .83.3 

33.61.1 

86.38.8 

85.36.1 

38.13.8 

90. 9 1. 6 

89.88.8 

42.66.6 

95-44-4 

94-4 '-6 

47.19.4 

99.97.2 

98.94.4 

51.72.2 

3504.50.0 

2603.47.2 

56.25.0 

09.02.7 

08.00.0 

60.77.7 

'3-55-5 

12.52.7 

65.30.5 

18.08.3 

17.05.5 

69-83-3 

22.61.1 

21.58.3 

74.36.1 

27. '3-8 

26. 11.1 

78.88.8 

31.66.6 

33.63.8 

83.41.6 

36.19.4 

35.16.6 

87-94-4 

40.72.2 

39.6  ;.4 

92.47.2 

45.25.0 

4f.22.2 

((7.00.0 

49-77-7 

48.75.0 

31^1.52.7 

54-30.5 

53-2-. 7 

06.05.5 

58.83.3 

5 '.80. 5 

10.58.3 

63.36.1 

62.33-3 

15.11.1 

67.88.8 

66.86.1 

19.63.8 

72.41.6 

71.38.8 

24.16.6 

76.94.4 

75.91.6 

28.6';.4 

81.47.2 

83.44.4 

33.22.2 

86.00.0 

84.97.2 

37.75-0 

90.52.7 

89.50.0 

42.27.7 

95-05-5 

94.02.7 

46.80.5 

99.58.3 

98.55.5 

51-33-3 

3604.1  I.I 

2703.08.3 

55.86.1 

08.63.8 

07.61.1 

60.38.8 

13.16.6 

12.13.8 

64.91.6 

17.69.4 

800. 

%      i 

3848.61, 

53- '3- 
57.66, 
62.19, 
66.72. 
71.25, 

75-77- 
80.30, 
84,83, 
89.36. 
93.88. 
98.41. 
3932.94. 
07.47. 
1 1.00, 
16.52, 
21.05. 
25.58, 
30.11, 

34-63. 
39.16. 
45.69. 
48.22, 
51-75- 
57-17. 
61.80, 

66.33. 

;  ).86, 
75.38, 

79-9 '■ 
84.44, 
88.97, 
93-50, 
98.02, 
4002.55, 
07.08, 
11.61, 
16.13, 
20.66, 
25.19, 
29.72. 
34.25, 
38.77. 
43-30, 
47-83, 
52.36, 
56.83, 
61.41, 

65-94 

70.47, 


0 

1 

a 

8 

4 
6 
6 
7 
8 
8 
10 
11 


003.      K, 


.  i    • 
1    4501 

8       05 
6        10 


'4 
'9 
14 

28 

33 

37 
41 
46 

5' 
55 
60 
64 
69 

73 
78 
82 
87 
91 
.96 


C  . 
,58.8  50 
9 '-6  61 
14-4  62 
9-1  53 
,50.0  54 

,02.7 '65 
55.5  56 
,08.3  :  67 

.61.1  58 
.'1.8169 
,60.6  60 
'9.4  61 


72.2 
,25.0 


2  4401 

o       05 


10 

'4 

•9 

13 
28 

32 
37 
4' 

46 

SO, 

55 
59 
64 

68 

73 
77 
82 

87 
91 
96 

3   4500 


-30.5 
-83-3 
.36.1 
.88.8 
.41.6 

-94-4 
-47-2 
.00.0 
.52.7 
.05.5 

•58--3 
.1  i.i 

.63.8  .. 

.16.6  78 
.69.4  79 

.22.2  80 

.75.0  ~" 


62 
63 


7-7  64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 


81 
82 
83 
84 
85 


09 

'4 

18 

13 


.27.7 
.80.5 

-33-3 
.86.1  __ 
.38.8  86 
.91.6  87 
,44.4 '88 
.97.2  89 
.50.0  90 
.02.7  91 

■  55-5  92 
1.08.3  93 
.61.1  94 
,13.8  95 
.66.6  96 
.19.4  97 
,72.2  98 
.25.0  99 


500. 


600.        700. 


800. 


000. 


75 


2 

% 

Ex('lian<;('  Tal)les, 

Sterling  into 

Dollars  and  Cents, 

(1. 

o»> 

Is. 

2s. 

3s. 

4s. 

Ss. 

6s. 

7s. 

88. 

9s. 

<1.  I 

"~ 

8   f 

»  f^ 

8    f 

8    1^ 

8    If 

8    )■' 

8    >' 

8    / 

8    / 

8    / 

0 

0.22.7 

0.45-3 

0.68.0 

0.90.7 

I--3-3 

1 .36.0 

1.58.7 

1.81.3 

2.04.0 

0 

1 

0.01.9 

.24.6 

.47.2 

.69.9 

.92.6 

.15.2 

•37-9 

.60.6 

.83.2 

.05.9 

1 

2 

.03.8 

.26.4 

.49. 1 

.71.8 

.94-4 

.17.1 

.39.8 

.62.4 

.85.1 

.07.8 

2 

3 

.05.7 

.28.3 

.51.0 

.73-7 

.96.5 

.19.0 

.41.7 

•64-3 

.87.0 

•09.7 

3 

4 

.07.6 

.30.2 

.52.9 

.75-6 

.98.2 

.20.9 

.43-6 

.66.2 

.88.9 

.11.6 

4 

5 

.09.4 

.32.1 

.54.8 

•77-4 

1 .01.1 

.22.8 

•45-4 

•68.1 

.90.8 

•«3-4 

5 

6 

.11.3 

•34-° 

.56-7 

•79-3 

.02.0 

.24.7 

•47-3 

.70.0 

•92-7 

•'5-3 

6 

7 

.13.2 

•3v9 

.58.6 

.81.2 

.03.9 

.26.6 

.49.2 

.71.9 
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Exchange  Tables, 

Sterling  into  Dollars  and  Cents, 
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Exchange  Tables, 

Sterling  into  Dollars  and  Cents, 
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Exchange  Tables,  Sterling  into  Dollars  and  Ocnts, 
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Exchange  Tables, 

Sterling  into  Dollars  and  Cents, 
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60.80.0 

71 
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45.60.0 

25.60.0 

05.60.0 

85.60.0 

65.60,0 

45.60.0 

25.60.0 

05.60.0 

85.60.0 

65.60.0 

72 
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50.40.0 
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50.40.0 
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Exchange  Tables, 

Sterling  into  Dollars  and  Cents, 
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3844.44.4 
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3 
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56.08.3 

36.63.8 

17.19.4 
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78.30.5 

58.86.1 

39.41.6 

3 

4 

19.22.2 

9y-77-7 

80.33.3 
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41.44.4 
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44.22.2 

4 

5 

24.02.7 
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85.13.8 

65.69.4 
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68.47.2 
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5 

6 

28.83.3 

09.38.8 
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70.50.0 
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31.61.1 
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73.27.7 

53.83.3 

6 

7 

33.63.8 
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97.52.7 

78.08.3 

58.63.8 

7 

8 

38.44.4 

19.00.0 

99.55.5 

80.11.1 

60.66.6 

41,22.2 

21.77.7 

3402.33.3 

82.88.8 

63.44.4 

8 

9 

43.25.0 

23.80.5 

1004.36.1 

84.91.6 

65.47.2 

46.02.7 

26.58.3 

07.13.8 

87.69.4 

68.25.0 

9 

10 

48.05.? 

28.61. 1 

09.16.6 

89.72.2 

70.27.7 

50.83.3 

31.38.8 

11.94.4 

92.50.0 

73.05.5 

10 

11 

52.86.1 

33-4I.6 

<  3-97-2 

9A.52.7 

75.08.3 

55.63.8 

36.19.4 

16.75.0 

97.30.5 

77.86.1 

11 

12 

57.66.6 

38.22.2 

18.77.7 

99.33.3 

79.88.8 

60.44.4 

41.00.0 

21.55.5 

3902.11.1 

82.66.6 

12 

13 

62.47.2 

43-02.7 

23-58.3 

1504.13.8 

84.69.4 

65.25.0 

45.80.5 

26.36.1 

06.91.6 

87.47.2 

13 

14 

67.27.7 

47-83-3 

28.38.8 

08.94.4 

89.50.0 

70.05.5 

50.61.1 

31.16.6 

11.72.2 

92.27.7 

14 

15 

72.08.3 

52.63.8 

33->9-4 

13.75.0 

94.30.5 

74.86.1 

55.41.6 

35.97.2 

16.52.7 

97.08.3 

15 

16 

76.88.8 

57-44-4 

38.00.0 

•8.55.5 

99.11.1 

79.66.6 

60.22.2 

40.77.7 

21. 33-3 

4401.88.8 

16 

17 

81.69.4 

62.25.0 

42.80.5 

23.36.1 

2003.91.6 

84.47.2 

65.02.7 

45.58.3 

26.13.8 

06.69.4 

17 

18 

86.50.0 

67-05.5 

47.61.1 

Z8.16.6 

08.72.2 

89.27.7 

69.83.3 

50.38.8 

30.94.4 

11.50.0 

18 

19 

91.30.5 

71.86.1 

52.41.6 

32.97.2 

13.52.7 

94-08-3 

74.63.8 

55.19.4 

35.75.0 

16.30.5 

19 

20 

96.1  I.I 

76.66.6 

57.22.2 

37.77.7 

'8.33.3 

98.88.8 

79.44.4 

60.00.0 

40.55.5 

21. II. I 

20 

21 

100. 91. 6 

81.47.2 

62.02.7 

42.58.3 

23.13.8 

2503.69.4 

84.25.0 

64.80.5 

45.36.1 

25.91.6 

21 

22 

05.72.2 

86.27.7 

66.83.3 

47.38.8 

27.94.4 

08.50.0 

89.05.5 

69.61.1 

50.16.6 

30.72.2 

22 

23 

10.52.7 

91.08.3 

71.63.8 

52.19.4 

32.75.0 

13.30.5 

93.86.1 

74.41.6 

54-97.2 

35.52.7 

23 

24 

'5-33-3 

95.88.8 

76.44.4 
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37.55.5 
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24 

25 
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81.25.0 

61.80.5 
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84.02.7 

64.58.3 

45-13.8 

25 

26 

24.94.4 

05.50.0 

86.05.5 

66.61.1 

47.16.6 

27.72.2 

08.27.7 

88.83.3 

69.38.8 

49.94.4 

26 

|27 

29.75.0 

10.30.5 

90.86.1 

71.41.6 

51-97.2 

32.52.7 

13.08.3 

93.63.8 

74-19.4 

54.75.0 

27 

!28 

34- 5  5-? 
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95.66.6 

76.22.2 

C6.77.7 

37.33.3 

17.88.8 

98.44.4 

79.00.0 

59.55.5 

28 

2^ 

39.36.1 

19.91.6 
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81.02.7 

61.58.3 

42.13.8 

22.69.4 

3503.25.0 

83.80.5 

64.36.1 

29 

;30 

44.16.6 

24.72.2 

05.27.7 

85.83.3 

66.38.8 

46.94.4 

27.50.0 

08.05.5 

88.61.1 

69.16.6 

30 

|31 

48.97.2 

29.52.7 

10.08.3 

90.63.8 

71.19.4 

51-75.0 

32.30.5 

12.86.1 

93.41.6 

73.97.2 

31 

32 

53-77-7 

34-33-3 

14.88.8 

95.44.4 

76.00.0 

56.55-5 

37.11.1 

17.66.6 

98.22.2 

78.77.7 

32 

33 

58.58.3 

39-13-8 

19.69.4 

1600.25.0 

80.80.5 

61.36.1 

41.91.6 

22.47.2 

4003.02.7 

83.58.3 

33 

34 

63.38.8 

43-94-4 

24.50.0 
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85.61.1 

66.16.6 

46.72.2 

27.27.7 

07-83.3 

88.38.8 

34 

35 

68.19.4 

48.75.0 

29.30.5 

09.86.1 

90.41.6 

70.97.2 

51.52.7 

32.08.3 

12.63.8 

93.19.4 

35 

36 

73.00.0 

53-55-5 

34.11.1 

14.66.6 

95.22.2 

75.77.7 

56.33.3 

36.88.8 

17-44-4 

98.00.0 

36 

37 

77.80.5 

58-36.1 

38.91.6 

19.47.2 

2100.02.7 

80.58.3 

61.13.8 

41.69.4 

22.25.0 

4502.80.5 

37 

38 

82.61.1 
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43-72.2 

24.27.7 
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85.38.8 
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27.05.5 
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38 

39 

87.41.6 
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90.19.4 

70.75.0 

51.30.5 

31.86.1 
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39 
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36.66.6 
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40 

41 

97.02.7 
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99.80.5 

80.36.1 

60.91.6 
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Exchange  Tables, 

Sterling  into  Dollars  and  Cents, 
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37.71.6 
42.61.1 

47.50-5 
52.40.0 

57-29-4 
62.18.8 
67.08.3 

7'-97-7 
76.87.2 
81.76.6 
86.66.1 

9'-55-5 
96.45.0 

401.34-4 
06.23.8 

11. 13.3 
16.02.7 
20.92.2 
25.81.6 
30.71.1 
35-60.5 
40.50.0 

45-39-4 
50.28.8 

55-18.3 
60.07.7 
64.97.2 
69.86.6 
74.76.1 

79-65-5 
84.55.0 

O. 


IK 

8  ^ 

3.69.2 

.71. i 
•73-3 
.75-1 
•77.4 
•79-4 
.81.4 
.83.5 
.85.5 
.87.5 
.89.6 
.91.6 


100. 

»    f  - 

734.16.6 

39.06. 1 

43-95-5 
48.85.0 

53-74-4 
58.63 

63-53 
68.42 

73-32 
78.21 
83.11 
88.00.5 
92.90.0 
97.79.4 
802.68.8 
07.58.3 
12.47.7 

"7-37.2 
22.26.6 
27.16.1 
32.05.5 
36.95.0 
41.84.4 
46.73-8 
51.63.3 
56.52.7 
61.42.2 
66.31.6 
71.21.1 
76.10.5 
81.00.0 
85.89.4 
90.78.8 
95.68.3 
900.57.7 
05.47.2 
10.36.6 
15.26.1 
20.15.5 
25.05.0 
29.94.4 
34.83.8 

39-73-3 
44.62.7 
49.52.2 
54.41.6 
59.31.1 
64.20.5 
69.10.0 
73-99-4 

100. 


12.1. 


13s. 


93.7 

95.7 
'97.7 
,99.8 
,01.8 
,03.9 
,05.9 
,07.9 
,10,0 

,12.0 
,14.1 

,l6.t 


200. 


8     f  . 
1213.61. 1 

28.50.5 
33.40.0 
38.29.4 
43.18.8 
4H.08.3 

52.97-7 
57.87.2 
62.76.6 
67.66.1 
72-55-5 
77-45-0 
82.34.4 
87.23.8 

92-'3-3 

97.02.7 
1301.92.2 
06.81.6 
II. 71. 1 
16.60.5 
21.50.0 
26.39.4 
31.28.8 
36.18.3 
41.07.7 
45-97-2 
50.86.6 
55.76.1 
60.65.5 
65.55.0 
70.44.4 

75-33-« 
80.23.3 

85.12.7 
90.02.2 
94.91.6 
99.8 1 . 1 
1404.70.5 
09.60,0 
14.49.4 
19.38.8 
24.28.3 
29.17.7 
34.07.2 
38.96.6 
43.86.1 

48-75-5 
53.65.0 
58.54.4 
63.43.8 

200. 


18.1 
20.  a 

22.1 

»4-3 
26.3 
28,3 
30-4 
32.4 
34-5 
36,5 
38,5 
40,6 


300. 


141. 
8   ^ 

15s. 

161. 

17i. 

181. 
8  f 

19s. 
8   ^ 

8   ^ 

8  f 

8   f 

3.41.6 

3.67.1 

3.91.6 

4.16.0 

4-40-5 

4.65.0 

•44.7 

.69.1 

.9  J. 6 

.18.1 

.41.5 

.67.0 

.46-7 

.71. J 

.95.6 

.10.1 

.44.6 

.69-" 

.4»-7 

.73-2 

•97-7 

.22.1 

.ilub 

.71.1 

.50.8 

•75-2 

•99-7 

.»4.i 

.48.; 

•73.1 

.52.8 

•77-3 

4.01.8 

.i(>.i 

.50.7 

•75.2 

.54-8 

•  79-3 

.0).8 

.18., 

•  52.7 

.77.* 

.56.9 

.81.4 

.05.8 

.30.3 

.?4« 

.'9-2 

.58.9 

.83-4 

.07.9 

•32.3 

.56.8 

.81.3 

.61.0 

.85.4 

.09.9 

•H-4 

.58.9 

.8,., 

.63.0 

.87.5 

.11.9 

.36.4 

.ttO.if 

.85. 4 

.65.0 

.89.5 

.14.0 

•38.5 

Jn.t) 

.87.4 

0 

1 

2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 


8  >>  . 
•  713.05.5 
17.95.0 
22.84.4 
27.73-8 
32-63-3 
37-52-7 
42.42.1 
47-31-6 
52.21.1 
57.10.5 
62.00.0 
66.89.4 
71.78.8 
76.68.3 

81.57.7 
86.47.2 
91.36.6 
96.26.1 
1801.15.5 
06.05.0 
10.94.4 
15.83.8 

20.73-3 
25.62.7 
30.52.2 
35.41-6 
40.31.1 
45.20.5 
50.10.0 

54.99-4 
59.88.8 
64.78.3 
69-67-7 
74-57-2 
79.46.6 
84.36.1 
89.25.5 
94.15.0 
99.04.4 
1903.93.8 
08.83.3 

13-72.7 
18.62.2 
23.51.6 
28.41.1 
33-30.5 

3)i.20.0 

43-09-4 
47.98.8 
52.88.3 

300. 


400. 


8    y  - 

1101.50.0 

07-394 
11.1H.8 
17.18.3 
22.07.7 
26.97.2 
31.86.6 
36.76.1 
41.65.5 
46.55.0 
51.44.4 
56.33-8 
61.23.3 
66.12.7 
71.02.2 
75.91.6 
80.81.1 
85.70.5 
90.60.0 
95.49.4 
2300.38.8 
05-28.3 
10.17.7 
15.07.2 
19.96.6 
24.86.1 

29-75-5 
34.65.0 

39-54-4 
44.43.8 

49-33-3 
54.22.7 
59.12.2 
64.01.6 
68.91.1 
73-8o.i 
73.70.0 
83.59.4 
88.48.8 

93-38.3 
98.27.7 
2403.17.2 
08.06.6 
12.96.! 

17-85.5 
22.75.0 
27.64.4 
32-53-8 
37-43-3 
42-32.7 


400. 


600. 


8     f  . 

2691.94.4 
96.83,8 

2701,73-3 
06.61,7 
1 1.52.2 
16.41.6 
21.31.1 
26,20,5 
31.10,0 

35.99.4 
40.88.8 

45.78.3 
50.67.7 
55-57.2 
60.46.6 
65.36.1 
70.25.5 
75.15-0 
80.04.4 
84.93.8 
89.83.3 

94-72.7 
99.62.2 
2804.51.6 
09.41.1 
14.30.5 
19.20.0 
24.09.4 
28.98.8 
33-88.3 
38.7: 
43-67-- 
48.56.6 

53-46-1 
58.35-5 
63.25.0 

68.14.4 
73-038 

77-93-3 
82.82.7 
87.72.2 
92.61.6 

97-51-1 

2902.40.5 
07.30.0 
12.19.4 
17.08.8 
21.98.3 
26.87.7 
31-77-2 

500. 


600.    I    700. 


8     f  . 

)l8i.38.8 
86.18.3 
91.17.7 
96.07.2 

3200.96.6 
05,86.1 
10.75.5 
15,65.0 
20.54.4 
25.43.8 

30.33-3 
35-22.7 
40.12.2 
45.01.6 
49.91.1 
54.80.5 
59.70.0 
64.59.4 
69,48,8 
74-38.3 
79-27.7 
84.17.2 
89.06,6 
93.96.1 
98.85,5 

3303-75-0 
08.64.4 

13.53-8 
18.43-3 
23-32.7 
28.22.2 
33.11.6 
38.01.1 
42.90.5 
47.80.0 
52.69.4 
57.58.8 
62.48.3 

67-37-7 
72.27.2 
77.16.6 
82.06.1 
86.95.5 
91.85.0 
96.74.4 
3401.63.8 
06.53.3 
11.42.7 
16.32.2 

21.21.6 

600. 


8     If  . 
3670.83.3 

75-72.7 
80,62.2 
85.51.6 
90.41.1 

95.30.5 
3700.20.0 
05.09.4 
09,98,8 
14.88.3 

1 9- 77- 7 
24.67.2 
29.56.6 
34.46.1 

39-3?. 5 
44.25.0 
49.14.4 
54.03.8 

5«-93-3 
63.82.7 
68.72.2 
73.61.6 
78.51.1 
83.40.5 
88.30.0 
93.19.4 
98,08.8 
3802.98.3 
07.87.7 
12.77-2 
17.66.6 
22.56.1 
27-45-5 
32.35-0 

37-24-4 
42.13.8 

47-03.3 
51-92-7 
56.82.2 
61.71.6 
66.61.1 
71.50.5 
76.40.0 
81.29.4 
86.18.8 
91.08.3 

95-97-7 

3900.87.2 

05.76.6 

10.66.1 

700. 


800. 

8     f 

4160.27. 7| 
65.17.2 

70.06.6 
74.96.1 
79.85.5 
84.75.0 
89.64,4 
94.53-8 
99-41-3! 
4204.31.7 
09.21.1 
14.1 1.6 
19.01.1 
13.90.5 
28.80,0 

33-69-4 
38,58,8 
41,48,3 
48-37-7 
53-27-2 
58.16.6 
63.06.1 

67-95-5 
72.85.0 

77-r4-4 
82.63.8 

87-53-3 
92.42.7 
97.32.1 
4302.21.6 
07.1 1.1 
12.00.5 
16.90.0 
21.79.4 
26.68,8 

31-58.3 

36.47.7 

41-37-2 
46.26.6 
51.16.1 

56.05.5 
60.95.0 

65-84.4 
70.73.8 

75-63.3 
80.51.7 
85.41.1 
90.31.6 
95.11.1 
4400.10.5 

800. 


900. 

8     f  • 

4649.71.1 
54.61.6 
59.51.1 
64.40.5 
69.30.0 

74-19-4 
79.08.8 
83.98.3 
88.87.7 
93-77.2 
98.66.6 
4703.56.1 
08.45.5 
13-35.0 
18.14.4 
13.13.8 
18.03,3 
32.92,7 
37.81.1 
42.71.6 
47.61.1 
52.50.5 
57.40.0 
62.19.4 
67.18.8 
71.08.3 

76.97.7 
81.87.1 
86.76.6 
91.66.1 
96.55.5 
4801.45.0 
06.34.4 
■1.23.8 
16.13.3 
21.02.7 
15.92.2 
30.81.6 
35.71.1 
40.60.5 
45.50.0 
50.39.4 
55.28.8 
60.18.3 
65.07.7 
69.97.1 
74.86.6 
79.76.1 
84.65.5 
89.55.0 

900. 


60 

61 

62 

63 

61 

66 

66 

67 

68 

69 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

86 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 1 

96 1 

96* 

87 

98 

89 
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K.\('li}m«;(;  Tables, 

Sterlin«5  into  Dollars  and  Cents, 
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3 
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5 
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0 
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980,00.0 
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0 
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64.90,0 
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99.HO.O 

89.80.0 
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l(^.6o.o 
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5 
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19.40.0 

09,40.0 
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89.40.0 

79,40.0 

69,40,0 

59,40.0 

49.40.0 

39.40.0 

6 

7 

34.30.0 

24.30.0 

14.30.0 

1504,30,0 

94.30,0 

84,30,0 

74,30,0 

64,30,0 

54-30-0 

44.30,0 

7 

8 

39.ao.o 

29.20.0 

19.20.0 

09.20.0 

99,20,0 

89,20,0 

79,20.0 

69.20,0 

59.20.0 

49, 20.0 

8 

9 

44.10.0 

34.10.0 

24.10.0 

14.10.0 

2004,10,0 

94.10,0 

84.10.0 

74.10,0 

64.10.0 

54.10.0 

9 

10 

49.00.0 

39.00.0 

29.00,0 
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09.00,0 

99.00.0 

89,00,0 

79.00,0 

69.00.0 
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10 

11 

53.90.0 

43.90.0 

33,90.0 

23,90,0 

13.90.0 

2503.90,0 

93.90.0 

83.90.0 

73.90.0 
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11 

12 
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48.80.0 
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18.80.0 

08.80.0 

98,80,0 

88,80,0 

78.80.0 

68.80.0 

12 

13 

63.70.0 

53.70.0 
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23.70.0 

13.70.0 

3003,70.0 

93.70.0 

83.70.0 
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13 

14 

6B.60.0 

58.60.0 

48.60.0 

38.60.0 

28,60,0 

18.60.0 

08.60.0 

98.60.0 

88.60.0 

78,60,0 

14 
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63.50.0 

53.50.0 

43.50-0 

33-50.0 
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15 

16 

78.40.0 

68.40.0 

58.40.0 
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28,40.0 
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08.40.0 
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16 

17 
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20 
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21 
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27 
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22.30.0 
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72.30.0 
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27 
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37.20.0 
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17.20.0 
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97.20.0 

87,20,0 

77.20.0 

67.20.0 

57.20,0 

47.20.0 

28 

29 

42.10.0 

32.10.0 

22.10.0 

12.10,0 

2102.10,0 

92,10.0 

82.10.0 

72.10.0 

62.10.0 

52.10.0 

29 

30 

47.00.0 

37.00.0 

27,00,0 

17.00,0 

07.00,0 

97.00.0 

87.00,0 

77.00.0 

67.00,0 

57.00.0 
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51.90.0 

41.90.0 
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21,90,0 
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71.21.6 

93 

94 

61.12.2 

51.67.7 

42-23.3 

32-78.8 

23-34-4 

13.90.0 

3404-45-5 

95.01. 1 

!    85.56.6 

76.12.2 

94 

95 

66.02.7 

56.58.3 

47.13-8 

37.69.4 

2W  25.0 

18.80.5 

og.36. 1 

99.91.6 

90.47.2 

81.02.7 

96 

96 

70-93.3 

61.48.8 

52.04.4 

42.60.0 

33-15-5 

23.71.1 

14.26.6 

3904.82.2 

95-37-7 

85-93-3 

9oi 

97 

75-83.8 

66.39.4 

56.95.0 

47-50-5 

38.06.1 

28.61.6 

19.17.2 

09.72.7 

4400.28.3 

90.83.8 

97 

98 

80.74.4 

71.30.0 

61.85.5 

52.41.1 

42.96.6 

33-52.2 

24.07.7 

14.63.3 

05.18.8 

95-74-4 

98 

99 

1  ^ 

85.65.0 

76.20.5 

66.76.1 

57.31.6 

47-87.2 

38-42-7 

28.98.3 

19.53.8 

10.09.4 

4900.65.0 

99 

0. 

100. 

200. 

300. 

400. 

500. 

600. 

700. 

1    800. 

900. 

£ 
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Exchange  Tables,  Sterling  into  Dollars  and  Cents, 


0 

1 

2 
3 

1 

5 
6 
7 
8 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 


ll. 

OS. 

is. 

2s. 

3s. 

8   / 

8   /^ 

8    / 

8    f 

0 

0.24.6 

0.49.1 

0-737 

1 

0.02.0 

.26.6 

.51.2 

•75-7 

2 

,04.1 

.28.6 

.53.2 

.77.8 

3 

.06.1 

.30.7 

•5?-3 

.79.8 

4 

.08.2 

.3^-7 

•57.3 

.81.9 

5 

.10.1 

.34.8 

•59-3 

.83.9 

6 

.12.3 

.36.8 

.M.4 

.85.9 

7 

.14.3 

.38.9 

•63.4 

.88.0 

8 

..6.+ 

.40.9 

M-S 

.90.0 

9 

.18.4 

•43-0 

.67.5 

.92.1 

10 

.20.5 

.45.0 

.69.6 

.94.1 

11 

.22.5 

.47.1 

.71.6 

.96.2 

4s. 


.98.2 
.00.3 
.02.3 
.04.4 
.06.4 
.08.5 
.10.5 
.12.; 
,14.6 
,16.6 
,18.7 
.20.7 


0. 


8     /^ 

4.91.1 

9.82.2 

'4-73-3 
19.64.4 

»4-55-5 
29.46.6 

34-.-!7-7 
39.28.8 
44.20.0 
49.11. 1 
54.02.2 

S8.93-3 
63.84.4 

68.75.5 
73.66.6 

78.57.7 
83.48.8 
88.40.0 

93.3"-> 
98.22.2 

'03.I3.3 
08.04.4 
12.95 
17.86.6 
22.77.7 
27.68.8 
«  2.60.0 

37SI-" 
42.42.2 

47-33-3 
52.24.4 

S7.';.5 
62.06.6 

66.97.7 
71.88.8 
76.80.0 
8r.7i.i 
86.62.2 

9'.53-3 
96.44.4 
201.35.5 
06.26.6 
11.17.7 
16.08.8 
21.00.0 
25.91.1 
30.82.2 

3S.73-3 
40.64.4 

0. 


100. 


8     ff  . 

491. II. 1 
96.02.2 

500.93.3 
05.84.4 
10.75.5 
1 5.66.6 
20.57.7 
25.48.8 
30.40.0 

35.3'.' 
40.22.2 

45.'3-3 
50.04.4 

54-95.5 
59.86.6 

64-77.7 
69.68.8 
74.60.0 
79.51.1 
84.42.2 

89.33.3 
94.24.4 
99.15.5 
604.06.6 
08.97.7 
13.88.8 
18.80.0 
23.71.1 
28.62.2 

33.?3-3 
38.44.4 

43.35.5 
48.26.6 

53. '7.7 
58.08.8 
63.00.0 
67.91. 1 
72.82.2 

77.73-3 
82.64.4 

87.55-5 
92.46.6 

97-37-7 

701.28.8 

07.20.0 

12. 11.1 

17.02.2 

*'-93-3 
26.84.4 

3'-75-5 
100. 


200. 


8     f  . 
982.22.2 

87.<3-3 
92.04.4 
96.95.5 
1001.86.6 
06.77.7 
11.68.8 
16.60.0 
21.51.1 
26.42.2 

3'-33-3 
36.24.4 
41.15.5 
46.06.6 
50.97.7 
55.88.8 
60.80.0 
65.71.1 
70.62.2 

75.53-3 
80.44.4 

85.35.5 
90.26.6 

95-<7.7 
1 100.08.8 
05.00.0 
09.91.1 
14.82.2 

«9-73-3 
24.64.4 

»9-55-5 
34-46-6 
39-37-7 
44.28.8 
49.20.0 
54.11. 1 
59.02.2 

63-93-3 
68.84.4 

73-75-5 
78.66.6 

''j-57-7 
88.48.8 
93.40.0 
98.31.1 
1203.22.2 
08.13.3 
13.04.4 

«7-95.5 
22.86.6 

200. 


300. 


8     /  . 

'473.33.3 
78.24.4 
83.15.5 
88.06.6 
92.97.7 
97.88.8 

1 502. 80.0 
07.71.1 
12.62.2 

'7-53-3 
22.44.4 

27-35-5 
32.26.6 

37-'7-7 
42.08.8 
47.00.0 
51.91.1 
56.82.2 

61.73.3 
66.64.4 

7'-55-5 
76.46.6 

81.37.7 
86.28.8 
91.20.0 
96.1 1.1 
1601.02.2 

05-93-3 
10.84.4 

'5-75-5 
20.66.6 

25-57-7 
30.48.8 
35.40.0 
40.31.1 
45.22.2 

50- '3-3 
55.04.4 

59-95.5 
64.86.6 

69-77.7 
74.68.8 
79.60.0 
84.51.1 
89.42.2 

94-33-3 

99.24.4 

1 704. 1 5. 5 

09.06.6 

'3-97-7 

300. 


400. 


8     / 

1964.44.4 

69.35.5 

74.26.6 

79- '7.7 
84.08.8 
89.00.0 
93. 91. 1 
98.82.2 
2003.73.3 
08.64.4 

'3.55-5 
18.46.6 

23-37-7 
28.28.8 
33.20.0 
38.11.1 
43.02.2 

47-<33-3 
52.i>L.4 

57-75-5 
62.66.6 
67.57.7 
72.48.8 
77.40.0 
82.31.1 
87.22.2 
92.13.3 
97.04.4 
2101.95.5 
06.86.6 

11.77.7 
16.68.8 

2  1 .60.0 
26.51. 1 

3'.42.2 

36.33-3 
41.24.4 
46.15.5 
51,06.6 

55-97-7 
60.88.8 
65.80.0 
70.71.1 
75.62.2 

80.53.3 
85.44.4 
90.35.5 
95.26.6 
2200.17.7. 
05.08.8 

400. 


6s. 


.22.8 
.24.8 
.26.9 
.28.9 
.31.0 
•33-0 
•35-' 
.37.1 
.39.1 
.41.2 
.43.2 
•45-3 


500. 


8     / 
2455.55.S 
60.46.6 

65-37-7 
70.28.8 
75.20.0 
80. 1  ■ .  I 
85.02.2 

89-93.3 
94.84.4 

99-75-5 
2504.66.6 
09.57.7 
14.48.8 
19.40.0 

24.3'-' 
29.22.2 

34-'3-3 
39.04.4 

43-95-5 
48.86.6 

53-77-7 
58.68.8 
63.60.0 
68.51.1 
73.42.2 

78.33-3 
83.24.4 
88.15.5 
93.06.6 

97-97-7 
2602.88.8 
07.80.0 
12.71. 1 
17.62.2 
22.53.3 
27-44-4 
32-35-5 
37.26.6 
42.17.7 
47.08.8 
52.00.0 
56.91.1 
6:. 82. 2 
66.73.3 
71.64.4 

76.55-5 
81.46.6 
86.37.7 
91.28.8 
96.20.0 

500. 


6s. 


-47-3 
.49.4 
.51.4 
•53-5 
•55-5 
.57.6 
.59.6 
.61.7 
.63.7 
.65.8 
.67  8 
.69.8 


7s. 

88. 

9$. 

8   / 

8   / 

8   )f 

1.71.9 

1.96.4 

2. 21.0 

•73-9 

.98.5 

.23.0 

.76.0 

2.00.5 

.25.1 

.78.0 

.02.6 

.27.1 

.80.1 

.04.6 

.29.2 

.82.1 

.06.7 

.31.2 

.84.2 

.08.7 

•33-3 

.86.2 

.10.8 

.35.3 

.88.3 

.12.8 

.37-4 

.90.3 

•'4-9 

.39.4 

.92.4 

.16.9 

.41.5 

•94.4 

.19.0 

•43-5 

600. 


8     /  . 
2946.66.6 

S'-57-7 
56.48.8 
61.40.0 
66.31.1 
71.22.2 
76.13.3 
81.04.4 
85.95.5 
90.86.6 

95-77-7 
3000.68.8 
05.60.0 
10.51. 1 
15.42.2 
20.33-3 
25-24-4 
3o-'5-5 
35.06.6 

39.97.7 
44.88.8 
49.80.0 
54.71. 1 
59.62.2 

64-53-3 
69.44.4 

74-35-5 
79.26.6 
84.17.7 
89.08.8 
94.00.0 
98.91. 1 
3103.82.2 
08.73.3 
13.64.4 
18.55.5 
23.46.6 
28.37.7 
33.28.8 
38.20.0 

43-"-' 
48.02.2 

5293-3 
57.84.4 

62.75-5 
67.66.6 

72.57.7 
77.48.8 
82.40.0 
87.31.1 

600. 


700. 


8     f/  . 

3437.77.7 
42.68.8 
47.60.0 
52.51.1 
57.42.2 
62.33.3 
67.24.4 
72.15.5 
77.06.6 
81.97.7 
86.88.8 
91.80.0 
96.71.1 

3501.62.2 
06.53.3 
11.44.4 
16.35.5 
21.26.6 
26.17.7 
31.08.8 
36.00.0 
40.91.1 
45.82.2 

50.73-3 
55.64.4 
60.55.5 
65.46.6 

70.37.7 
75.28.8 
80.20.0 
85.11. 1 
90.02.2 
94.93-3 

99.84-4 

3604.75.5 

09.66.6 

«4-57-7 
19.48.8 
24.40.0 
29.31. 1 
34.22.2 

39-'3-3 
44.04.4 
48.95.5 
53.86.6 

58-77-7 
63.68.8 
68.60.0 
73.51. 1 
78.42.2 

700. 


800. 


8     /  . 

3928.88.8 

33-80.0 

38.71.1 

43.62.2 

48.53-3 
53-44-4 
58.35.5 
63.26.6 
68.17.7 
73.08.8 
78.00.0 
82.91.1 
87.82.2 

92.73.3 

97.64.4 

4002.55.5 

07.46.6 

"2.37-7 
17.28.8 
22.20.0 
27.11.1 
32.02.2 

36.93-3 
41.84.4 

46-75-5 
51.66.6 

56.57-7 
61.48.8 
66.40.0 
71. 31. 1 
76.22.2 

81.13-3 
86.04.4 
90.95.5 
95.86.6 
4100.77.7 
05.68.8 
"10.60.0 
15.51.1 
20.42.2 

2533-3 
30.24.4 

35-'5-5 
40.06.6 

44-97-7 
49.88.8 
54.80.0 
59.71. 1 
64.62.2 
69-53-3 

800. 


900. 


8     ff  ■ 

4420.00.0 

24.91.1 

29.82.2 

34-73-3 
39.64.4 

44-55-5 
49.46.6 

54-37.7 
59.28.8 
64.20.0 
69.1 1.1 

74.02.2 

78.93.3 
83.84.4 

88.75.5 
93.66.6 
98.57.7 
4503.48.8 
08.40.0 
13.31.1 
18.22.2 

23-'3-3 

28.04.4 

32.95.5 
37.86.6 

42.77-7 
47.68.8 
52.60.0 

57.5'.' 
62.42.2 

67-33-3 
72-24.4 

77-'5-5 
82.06.6 
86.97.7 
91.88.8 
96.80,0 
4601.71.1 
06.62.2 

"-53-3 
16.44.4 

21-35-5 
26.26.6 
31.17.7 
36.08.8 
41.00.0 
45,91,1 
50,82.2 

55-73-3 
60,64,4 

900. 
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and  vice  versd — at  10  |  "/o  l*rein. 


(I. 


0 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 


10s. 


»  f 

2.45.6 
.47.6 
.49.6 
.51.7 

■53-7 
•55.8 
•  57.8 
.59.9 
.61.9 
.64.0 
.66.0 
.68.1 


Us. 


«  f 

2.70.1 
.72.2 
.74.2 
•76.3 
.78.3 
.80.3 
.82.4 
.84.4 
.86.5 
.88.; 
.go.6 
.92.6 


12s. 


»  f 

2.94.7 
.96.7 
.98.8 

3.00.8 
.02.9 
.04.9 
.06.9 
.09.0 
.1 1.0 
.13.1 
.i;.i 
.17.2 


13s. 


8  / 
3.19.2 
.21.3 

•»3-3 

.25.4 
.27.4 
.29.5 
•31-5 
•33-5 
.3?.6 

•37.0 
•39-7 
.41.7 


14s. 


»  f 

3-43- 
.4;. 

.47. 
.49. 
.52. 

•  54- 
.56. 
.;8. 
.60. 
.62. 
.64. 
.66, 


16s. 


8    ^ 

3.68.3 
.70.4 
.72.4 
•74-5 
.76.5 
.78.6 
.80.6 
.82.7 
.84.7 
.86.8 
.88.8 
.90.8 


16s. 

17». 

8  f 

8  y 

3.92.9 

4.17.4 

.94.9 

.19.5 

.97.0 

.21.5 

.99.0 

.23.6 

4.01.1 

.25.6 

.03.1 

.27.7 

.05.2 

.29.7 

.07.2 

.3. .8 

.09.3 

•33.8 

.11.3 

•35-9 

.13.4 

•37.9 

.15.4 

.40.0 

IBs. 


8   f 
.44.0 

.46.1 
.48.1 
.50.2 
.52.2 

•54-3 
•S6.3 

.5«.4 
.63.4 
.62.5 
.64.5 


19s. 


8   f 

4.66 

.68 
.70 
•7* 
•74 
•  "'> 
.-« 
.So 

.«2 

.8; 
.87, 
.89, 


^ 

£ 

0. 

8  /  . 

50 

245-55-5 

51 

50.46.6 

52 

55-37.7 

53 

60.28.8 

54 

65.20.0 

55 

70.1  I.I 

56 

75.02.2 

57 

79-93-3 

58 

84.84.4 

59 

89.75.5 

60 

94.66.6 

61 

99-57-7 

62 

304.48.8 

63 

09.40.0 

64 

14.31. 1 

65 

19.22.2 

66 

14.13.3 

67 

29.04.4 

68 

33-95-5 

69 

38.86.6 

70 

43-77-7 

71 

48.68.8 

72 

53.60.0 

73 

58.51. 1 

74 

63.42.2 

75 

4".33-3 

76 

73.24-4 

77 

78.15.5 

78 

83.06.6 

79 

87.97.7 

80 

92.88.8 

81 

97.80.0 

82 

402.71.1 

83 

07.62.2 

84 

'»-53-3 

86 

17.44-4 

86 

22.35-5 

87 

27.26.6 

88 

32.17-7 

89 

37-°8-8 

90 

42.00.0 

91 

46.91. 1 

92 

51.82.2 

93 

56.73.3 

94 

61.64.4 

96 

66.55.5 

96 

7 1  .i5.6 

97 

76.37.7 

98 

81.28.8 

99 

86.20.0 

£ 

0. 

100. 


8     )/  . 
736.66.6 

4'. 57-7 
46.48.8 
51.40.0 
56.31. 1 
61.22.2 
66.13.3 
71.04.4 

75.95.5 
80.86.6 

85.77.7 
90.68.8 
95.60.0 
800. 5 1. 1 
05.42.2 

'0.33.3 
15.24.4 
20.15.5 
25.06.6 
29.97.7 
34.88.8 
39.80.0 
44.71.1 
49.62.2 
54.53-3 
59.44.4 
64.35.5 
69.26.6 

74.17.7 
79.08.8 
84.00.0 
88.91. 1 
93.82.2 
98.73.3 
903.64.4 
08.55.5 
13.46.6 

'8.37-7 
23.28.8 
28.20.0 
33. II. I 
38.02.2 

4293-3 

47.84.4 

52-75.5 
57.66.6 

62.57.7 
67.48.8 
72.40.0 
77.31.1 

100. 


200. 


8     /^  . 

1227.77.7 
32.68.8 
37.60.0 
42.51.1 
47.42.2 

52.33.3 
57.24.4 
62.15.5 
67.06.6 

71.97.7 
76.88.8 
81.80.0 
86.71. 1 
91.62.2 

96.53.3 
1301.44.4 
06.35.5 
11.26.6 
16.17.7 
21.08.8 
26.00.0 

30.91.1 
35.82.2 
40.73.3 
45.64.4 

50.55.5 
55.46.6 

60.37.7 
65.28.8 
70.20.0 

75.11.1 
80.02.2 

84-93.3 
89.84.4 

94.75.5 
99.66.6 
1404.57.7 
09.48.8 
14.40.0 
19.31.1 
24.22.2 

29.13.3 

34.04.4 

38.95.5 
43.86.6 
48.77.7 
53.68.8 
58.60.0 

63.51.1 
68.42.2 

200. 


300. 


8  )f  . 
1718.88.8 
23.80.0 
28.71.1 
33.62.2 
38.53.3 
43.44.4 
48.35.5 
53.26.6 

58.17.7 
63.08.8 
68.00.0 

72.91.1 

77.82.2 

82.73.3 
87.64.4 

92.55.5 
97.46.6 
1802.37.7 
07.28.8 
12.20.0 
17.11.1 
22.02.2 

26.93.3 
31.84.4 

36.75-5 
41.66.6 

46.57-7 
51.48.8 
56.40.0 
61.31.1 
66.22.2 

71.13.3 
76.04.4 
80.95.5 
85.86.6 

90.77.7 
95.68.8 
1900.60.0 
05.51.1 
10.42.2 

•5.33.3 
20.24.4 
25.15.5 
30.06.6 

34.97.7 
39.88.8 
44.80.0 
49.71.1 
S4.62.2 
59-53.3 

300. 


400. 


8     ff  . 

2210.00.0 

14.91.1 
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59-83-3 

51.50.0 

43.16.6 

34-83-3 

2 

3 
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81.41.6 
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48.08.3 

39.75.0 
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61-33-3 
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44.66.6 
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24.58.3 
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07.91.6 

99.58.3 

91.25.0 

82.91.6 

74-58-3 
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57.91.6 

49-58-3 
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29.50.0 

21.16.6 
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1504.50.0 

96.16.6 

87.83.3 
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71.16.6 

62.83.3 
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34.41.6 

26.08.3 

17.75.0 

09.41.6 

2001.08.3 

92.75.0 
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76.08.3 

67.75.0 

59.4'-6 

7 
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39-33-3 

3 1 .00.0 

22.66.6 

'433-3 

06.00.0 

97.66.6 

89-13-3 

81.00.0 

72.66.6 

64-33-3 

8 

9 

44.25.0 

35.91.6 

27-58.3 

19.25.0 

10.91.6 

2502.58.3 

94  »5-o 

85.91.6 

77-58-3 

69.25.0 

9 

10 

49.16.6 

40.83.3 

32.50.0 

24.16.6 

'5-83-3 

07.50.0 

9^.16.6 

90-83-3 

82.50.0 

74.16.6 

10 

11 

54.08.3 

45.75-0 

37.41.6 

29.08.3 

20.75.0 

■  2.41.6 

3004.08.3 

95-75-° 

87.41.6 

79-08.3 
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12 

59.00.0 

.50.66.6 

42-33-3 

34.00.0 

25.66.6 

'7-33-3 

09.00.0 

3500.66.6 

9^-33-3 

84.00.0 

12 

13 

63.91.6 

55-58.3 

47-25-0 

38.91.6 

30-58.3 

22.25.0 

13.91.6 

05-58-3 

97.25.0 

88.91.6 

13 

14 

68.83.3 

60.50.0 

52.16.6 

43-83-3 

35.50.0 

27.16.6 

18.83.3 

1 0.50.0 

4002.16.6 

93-83-3 

14 

16 

73-75-0 

65.41.6 

57-08.3 

48.75.0 

40.41.6 

32-08.3 

23.75.0 

15.41-6 

07.08.3 

98.75.0 

15 

16 

78.66.6 

70-33-3 

62.00.0 

53.66.6 

45-33-3 

37.00.0 

28.66.6 

20.33-3 

1 2.00.0 

4503.66.6 

16 

17 

83.58.3 

75.25-° 

66.91.6 

58.58.3 

50.25.0 

41.91.6 

33-58-3 

25.25.0 

16.91. 6 

08.58.3 
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18 

88.50.0 

80.16.6 

71.83.3 

63.50.0 

55-16.6 

46-83-3 

38.50.0 

30.16.6 

21.83.3 

13.50.0 

18! 

19 

93.41.6 

85.08.3 

76.75.0 

68.41.6 

60.08.3 

51.75.0 

43.41.6 

35-08-3 

26.75.0 

18.41.6 

19 

20 

98-33-3 

90.00.0 

81.66:6 

73-33-3 

65.00.0 

56.66.6 

48-33-3 

40.00.0 

31.66.6 

*3-33-3 

20 

21 

103.25.0 

94.01.6 

86.58.3 

78.25.0 

69.91.6 

61.58.3 

53.25.0 

44.91.6 

36-58-3 

28.25.0 

21 

22 

08.16.6 

^99-83-3 

91.50.0 

83.16.6 

74-83-3 

66.50.0 

58.16.6 

49.83.3 

41.50.0 
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22 
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13.08.3 

604.75.0 

96.41.6 

88.08.3 

79-75-0 

71.41.6 

63.08.3 
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46.41.6 

38-08.3 

23! 
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09.66.6 
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93.00.0 

84.66.6 

76.33-3 

68.00.0 

59.66.6 
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43.00.0 
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06.25.0 

97.91-6 

89.58.3 

81.25.0 
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64.58.3 

56.25.0 

47.91-6 
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53.91.6 
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87.25.0 
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34 
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25.50.0 

17.16.6 

08.83.3 

4100.50.0 

92.16.6 

34 

35 
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55.41.6 

47.08.3 

38.75-0 

30.41.6 

22.08.3 

13.75.0 

05.41.6 

97-08.3 

35 

36 

77.00.0 

68.66.6 
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52.00.0 

43.66.6 

35-33-3 

27.00.0 

18.66.6 

'0-33-3 

4602.00.0 
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56.91.6 
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40.25.0 
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06.91.6 
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36.83.3 

28.50.0 

20.16.6 
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66.75.0 

58.41.6 

50.08.3 

41.75.0 
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16.75.0 
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13.70-0 

05.92.2 

98.14.4 

90.36.6 

82.58.8 

31 

32 

57.51. I 

49-73-3 

41.95.5 

34.«7.7 

26.40.0 

18.62.2 

10.84.4 

3603.06.6 

95.28.8 

87.51.1 

32 

33 

62.433 

54-65.5 

46.87.7 

39.10.0 

31.32.2 

23-54-4 

15.76.6 

07.98.8 

4100.21. 1 

92.433 

33 

34 

67.35.S 

59-57-7 

51.80.0 

44.02.2 

36.24.4 

28.46.6 

20.68.8 

12. 91. 1 

o5-'3-3 

97.35.5 

34 

35 

72-27.7 

64.50.0 

56.72.2 

48-94-4 

41.16.6 

33-38.8 

25.61.1 

'7.83.3 

10.05.5 

4602.27.7 

33 

36 

77.20.0 

69.42.2 

61.64.4 

53.86.6 

46.08.8 

38.21.1 

30-53.3 

22-75-5 

14.97.7 

07.20.0 

36 

37 

82.I2.2 

74-34-4 

66.56.6 

58.78.8 

51. 01. 1 

43.23.3 

35.45.5 

27.67.7 

19.90.0 

12.12.2 

37 

38 

87.04-4 

79-26.6 

7J.48.8 

63.71.1 

55.93.3 

48.15.5 

40.37.7 

32.60.0 

24.82.2 

17.04.4 

38 

39 

91.96.6 

84.18.5 

76.41.1 

68.63.3 

60.85.5 

53.07-7 

45.30.0 

37.52.2 

29.74.4 

21.96.6 

39 

40 

96.88.8 

89.11. 1 

81.33.3 

73-55-5 

65-77-7 

58.00.0 

50.22.2 

42.44.4 

34.66.6 

26.88.8 

40 

41 

201. 81. 1 

94.03.3 

86.25.5 

78.47.7 

70.70.0 

62.92.2 

55.'4-4 

47.36.6 

39.58.8 

31.81.1 

41 

42 

06.73.3 

98.95.5 

91.17.7 

83.40.0 

7S^62.2 

67.84.4 

60.06.6 

52.28.8 

44.51.1 

36-73.3 

42 

43 

1 1.65.5 

703.87.7 

96.10.0 

88.32.2 

80.54.4 

72.76.6 

64.98.8 

57.21.1 

49-43-3 

41.65.5 

43 

44 

16.57.7 

08.80.0 

120 1. 02. 2 

93.24.4 

85.46.6 

77.68.8 

69.91.1 

62.13.3 

54.35.5 

46.57.7 

44 

45 

21. 50.0 

13.72.2 

05.94.4 

98.16.6 

90.38.8 

82.61.1 

74.83-3 

67.05.5 

59.27.7 

5 1. 50.0 

45 

46 

26.42.2 

18.64.4 

10.86.6 

1703.08.8 

95.31. 1 

87.53-3 

79.75.5 

7'-97-7 

64.20.0 

56.42.2 

46 

47 

31.34.4 

23.56.6 

15.78.8 

08.01,1 

2200.23.3 

92.45.5 

84.67.7 

76.90.0 

69.12.2 

61.34.4 

47 

48 

36.26.6 

28.48.8 

20.71.1 

12.93.3 

05.15.5 

97.37-7 

89.60.0 

81.82.2 

74.04.4 

66.26.6 

48 

49 

41.18.8 

33.4«-< 

25.63.3 

17.85.5 

10.07.7 

2702.30.0 

94.52.2 

86.74.4 

78.96.6 

71.18.8 

49 

£ 

0. 

100. 

200. 

300. 

400. 

500. 

600. 

700. 

800. 

900. 

£ 
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and 

vice  versd — at  10  J 

%  Prcin. 

.1. 

109. 

IK 

las. 

:3s. 

14s. 

16!l. 

164. 

17*. 

18s. 

lOi. 

<1. 

I  f 

•  y 

«  9 

«  / 

»  f 

•  # 

8   * 

8   * 

I  I' 

1  f 

0 

a.46.1 

i.-ja.l 

a.95.3 

3->99 

3.44.6 

3.69.2 

3-V3-8 

4.18.4 

4-43-0 

4.67.6 

0 

1 

M».2 

.72.8 

.97.4 

.22.0 

.46.6 

.71.2 

,95.8 

.20.4 

.45.1 

.69.7 

1 

2 

.50.1 

•74-8 

.99.4 

.24.0 

.48.7 

•73-3 

•97.9 

.22.5 

.47.1 

.71.7 

2 

3 

.51.} 

.76.9 

3.01.5 

.26.1 

.50.7 

•75-3 

•9>9 

.24.5 

•49- » 

.73.8 

8 

4 

•54-3 

.78.9 

•03-5 

.28.1 

.52.8 

•77-4 

4.02.0 

.26.6 

.51.2 

.75.8 

4 

5 

.56.4 

.81.0 

.05.6 

.30.2 

.54.8 

•79.4 

.04.0 

.28.6 

•533 

.77.9 

6 

6 

.58.4 

.8j.o 

.07.6 

•3''3 

.56.9 

.81.5 

.06. 1 

.30.7 

•;5-3 

.79.9 

6 

7 

.60.5 

.«S.i 

.09.7 

•34-3 

.58.9 

•83.5 

.08.1 

■3i-7 

•57.4 

.82.0 

7 

8 

.62.5 

.87.1 

.11.7 

.36.4 

.61.0 

.85.6 

.10.2 

.34-8 

•  ?9-4 

.84.0 

8 

9 

.64.6 

.89.2 

.13.8 

.38.4 

.63.0 

.87.6 

.12.2 

.36.8 

.61.5 

.86.1 

9 

10 

.66.6 

.91.2 

.15.8 

.40.5 

.65.1 

.89.7 

.14.3 

.38.9 

•63.5 

.88.1 

10 

11 

.68.7 

•93-3 

.17.9 

.42.5 

.67.1 

.91.7 

.16.3 

.40.9 

.65.6 

.90.2 

11 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 


0. 


246.1  I.I 
5'°3-3 
55-95-5 
60.87.7 
6;. 80.0 
70.72.2 

75-64.4 
80.56.6 
85.48.8 
90.41. 1 

9S-33-3 
300.25.5 
05.17.7 
10.10.0 
15.02.2 
19.94.4 
14.86.6 
29.78.8 
34-7I-' 
39-63.3 
44-55-5 
49-47-7 
54.40.0 

59-32-» 
64.24.4 
69.16.6 
74.08.8 
79.01. 1 

83.93-3 
88.85.5 

93.77-7 
98.70.0 
403.62.2 
08.54.4 
13.46.6 
18.38.8 

23.31.1 

28.23.3 

33.15-5 

38.07.7 
43.00.0 

47.92-2 
52.84.4 
$7.76.6 
62.68.8 
67.61. 1 
72-S3-3 
77.45-5 
82.37-7 
87.30.0 

0. 


100. 


»   /  • 

738-33-3 

43-25-5 
48.17.7 
53.10.0 
58.02.2 
62.94.4 
67.86.6 
72.78.8 
77.71.1 
82.63.3 

87.$5-5 
92.47.7 
97.40.0 
802.32.2 
07.24.4 
12.16.6 
17.08.8 
22.01.1 

26.93-3 
31.85.5 

36-77-7 
41.70.0 
46.62.2 

$'-S4-4 
56.46.6 
61.38.8 
66.31.1 

7<-23-3 
76.15.5 

81.07.7 
86.00.0 
90.92.2 
95.84.4 
9UO.76.6 
05.68.8 
10.61.1 

'5-53-3 
20.45.5 

25-37-7 
30.50.0 

35-22.2 

40.14.4 
45.06.6 
49.98.8 
54.91. 1 
59-83-3 
64.75-5 
69.67.7 
74.60.0 
79.52.2 

100. 


200. 


8  )>  . 
"230-55-5 
35.47.7 
40.40.0 
45.32.2 
50.24.4 
55.16.6 
60.08.8 
65.01. 1 
69.93.3 
74-85-5 
79-77-7 
84.70.0 
89.62.2 

94- '■4-4 
99,46.6 

1304.38.8 
09.31. 1 
»4.23.3 
19.15.5 
24.07.7 
29.00.0 
33-92-2 
38.84.4 
43.76.6 
48.68.8 
53.61.1 
58-53.3 
63-45-5 
68.37.7 
73.30.0 
78.22.2 
83.14.4 
88.06.6 
92.98.8 
97.91. 1 

1402.83.3 

07-75-5 
12.67.7 
1 7.60.0 
22.52.2 

27.44-4 
32.36.6 
37.28.8 
42.21.1 

47-I3-3 
52.05.5 
56.07.7 
6 1 .90.0 
66.82.2 
7 « -74-4 

200. 


300. 


•     f  . 

1722.77.7 
27.70.0 
32.62.2 

37-54-4 
42.46.6 
47-38.8 
52.31.1 

57.23.3 
6^.15.5 
67.07.7 
72.00.0 
76.92.2 
81.84.4 
86.76.6 
91.68.8 
96.61.1 
1801.53.3 
06.45.5 
11.37.7 
16.30.0 
21.22.2 
26.14.4 
31.06.6 
35-98-8 
40. 9 1. 1 

45-83-3 
50-75-5 
55.67.7 
60.60.0 
65.52.2 
70.44.4 
75.36.6 
80.28.8 
85.21.1 
90.13-3 
95.05.5 
99.97.7 
1904. 90.0 
09.82.2 
14.74.4 
19.66.6 
24.58.8 
29.51.1 
34-43.3 
39.35.5 
44.27-7 
49.20.0 
S4.1-.2 

59.04.4 
63.96.6 

300. 


400. 


$     /  . 

221 5.00.0 
19.92.2 
24.84.4 
29.76.6 
34.68.8 
39-61.1 
44.53.3 
49-45-5 
$4.37.7 
59.30.0 
64.22.2 
69.14.4 
74.06.6 
78.98.8 
83.91.1 
88.83.3 
93.75.5 
98.67.7 

2303.60.0 
08.52.2 

•3.44.4 
18.36.6 
23.28.8 
28.21.1 
33. '3. 3 
38.05.5 
42.97.7 
47.90.0 
52.82.2 

57.74.4 
62.66.6 
67.58.8 
72.51.1 

77-43-3 
82.35.5 

87.27.7 
92.20.0 
97.12.2 
2402.04.4 
06.96.6 
11.88.8 
16.81.1 

21.73.3 
26.65.5 

5«-57-7 
36.50.0 
41.42.2 

46.34.4 
51.26.6 
56.18.8 


400. 


500. 


»  f  ■ 
2707.22.2 
12.14.4 
17.06.6 
71.98.8 
26.91. 1 
3'.83.3 
36.75.5 
41.67.7 
46.60.0 
51.52.2 
56.44.4 
61.36.6 
66.28.8 
71.21.1 

76.13-3 
81.05.5 
85.97.7 
90.90.0 
95.82.2 
2800.74.4 
05.66.6 
10.58.8 
'5.51.1 
20.43.3 
25.35.5 
30.27.7 
35.20.0 
40.12.2 

45.04.4 
49.96.6 
54.88.8 
59.81.1 

64-73-3 
69.65.5 

74-57-7 
79.50.0 
84.42.2 
89.34.4 
94.26.6 
99.18.8 
2904.11. 1 
09.03.3 

'3-95-5 
18.87.7 
23.80.0 
28.72.2 

33-64-4 
38.56.6 
43.48.8 
48.41.1 

500. 


600. 


700. 


»     A  ■ 

3199-44.4 

3204.36.6 

09.28.8 

14.21.1 

19-13-3 
24.05.5 

28.97.7 
33.90.0 
38.82.2 

43.74.4 
48.66.6 
53.58.8 
58.51.1 

63.43.3 
68.35.5 

73-27-7 
78.20.0 
83.12.2 
88.04.4 
92.96.6 
97.88.8 
3302.81.1 

07-73-3 
12.65.5 

17-57-7 
22.50.0 
27.42.2 

32.34-4 
37.26.6 
42.18.8 
47.11.1 
52.03.3 
56.95.5 
61.87.7 
66.80.0 
71.72.2 
76.64.4 
81.56.6 
86.48.8 
91.41.1 
96.33.3 
3401.25.5 
06.17.7 
11.10.0 

l6.02.2 
20.94.4 
25.86.6 
30.78.8 
35.71.1 
40.63.3 

600. 


•  y  . 
3691.66.6 

96.58.8 
3701. 51. 1 

06.43.3 

11.35.5 

16.27.7 

21.20.0 
26.12.2 

31.04.4 
35.96.6 
40.88.8 
45.81.1 
50.73.3 
55.65.5 
60,57.7 
65.50.0 
70.42.2 

75.34.4 
80.26.6 
85.18.8 
90.1  1.1 

95.03. 3 
9995.5 
3804.87.7 
09.80.0 
14.72.2 
19.64.4 
24.56.6 
29.48.8 
344'.' 
39.33.3 
44.25.5 
49. '7.7 
54.10.0 
59.02.2 

63.94.4 
68.86.6 
73.78.8 
78.71.1 

83.63.3 
88.55.5 

93.47.7 
98.40.0 
3903.32.2 
08.24.4 
II. 16.6 
I '.08.8 
23.01.1 

27.93.3 
32.85.5 

700. 


800. 


900. 


$    If  . 

4183.88.8 

88.81.1 

93.73-3 
98.65.5 

4203.57.7 
08.50.0 
13.42.2 
18.34.4 
23.26.6 
28.18.8 
33.11.1 
38.03.3 
4»-95-5 
47-87.7 
52.80.0 
57.72.2 
62.64.4 
67.56.6 
72.48.8 
77.41-1 
82.33.3 
87.25.5 
92.17.7 
97.10.0 

4302.02.2 
06.94.4 
11.86.6 
16.78.8 
21.71.1 
26.63.3 
3'. 55-5 
3'*.47.7 
4 1.40.0 
46.32.2 
51.24.4 
56.16.6 
61.08.8 
66.01.1 
70.93-3 
75.85.5 
80.77.7 
85.70.0 
90.62.2 

95.54.4 
4400.46.6 
05.38.8 
10.31.1 
15.23.3 
20.1J.5 
25.07.7 

800. 


•     / 

4676.1 1.1 150 

81.03.3:51 

85.95.5 

90.87.7 
95.H0.0 
47C0.72.2 
05.64.4 
10.56.6 
15.48.8 
20.41.1 

25.33.3 
30.25.5 

35.17.7 
40.10.0 
45.02.2 

49.94.4 
54.86.6 
59.78.8 
64.71.1 
69.63.3 
74-55-5 
79.47.7 
84.40.0 
89.32.2 
94.24.4 
99.16.6 
4804.08.8 
09.01.1 

13.93.3 
18.85.5 

23.77.7 
28.70.0 
33.62.2 
38.54.4 
43.46.6 
48.38.8 
53.3'.' 
58.23.3 
63.'5.5 
68.07.7 
73.00.0 
77.92.2 
82.84.4 
87.76.6 
92.68.8 
97.61.1 
4902.53.3 
07.45.5 
12.37.7 
17.30.0 

900. 


52 

53 

54 

65 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62  i 

63 

64 

66 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

76 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 
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Exchange  Tables, 

Sterling  into  Dollars  and  Cents, 

1 

d. 

08. 

Is. 

as. 

39. 

4s. 

6s. 

6s. 

78. 

88. 

99a 

(L 

I    / 

•  ^ . 

I  / 

»   / 

•   ^ . 

•   P 

•  ^0 

»  / 

•   / 

»  / 

0 

0.24.6 

0.49-3 

0.73-9 

0.98.6 

1.23.2 

1.47.8 

1.72.5 

1.97.1 

a.xi.8 

0 

1 

0.02.I 

.26.7 

.51.3 

.76.0 

1 .00.6 

.25.2 

.49.9 

•74-5 

.99.1 

.23.8 

1 

a 

.04.1 

.28.7 

•53.4 

•78.0 

.02.7 

.27.3 

.,1.9 

.76.6 

a.oi.a 

.25.9 

a 

3 

.06.1 

.30.8 

•55.4 

.80.1 

.04.7 

.29.4 

.54.0 

.78.6 

•03-3 

.27.9 

3 

4 

.08.  a 

•3».9 

•57.5 

.82.1 

.06.8 

.31.4 

.56.0 

.80.7 

•05-3 

.30.0 

4 

5 

.lO.J 

•34-9 

.59.5 

.84.1 

.08.8 

•33.5 

.58.1 

.82.7 

.07.4 

.32.0 

6 

6 

.12.3 

•37.0 

.61.6 

.86.2 

.10.9 

•35.5 

.60.2 

.84.8 

.09.4 

•34. « 

6 

7 

.14.4 

•39-0 

.63.7 

.88.3 

.12.9 

.37.6 

.62.2 

.86.8 

.11.5 

.36.1 

7 

8 

.16.4 

.41.1 

.65.7 

.90.3 

.15.0 

.39.6 

.64.3 

.88.9 

•  '3-5 

.38.2 

8 

8 

.18.J 

.43.1 

.67.8 

.92.4 

.17.0 

.41.7 

.66.3 

.91.0 

.15.6 

.40.2 

8 

10 

.Z0.5 

.45.2 

.69.8 

.94.4 

.19.1 

•43.7 

.68.4 

.93.0 

.17.6 

•42.3 

10 

11 

.22.6 

.47.2 

.71.9 

.96.5 

.21.1 

■45.8 

.70.4 

.95.1 

.19,7 

•44-3 

11 

£ 

0. 

100. 

aoo. 

300. 

400. 

600. 



600. 

700. 

800. 

800. 

£ 

»     / 

»  /  • 

s   /  . 

•     /  • 

$     II  . 

8     f  . 

»     /  • 

»     f  ■ 

»     f  . 

•     I'  ■ 

0 

49»-77.7 

985.55.J 

1478.33.3 

1971.11.1 

2463.88.8 

2956.66.6 

3449-44-4 

394222.2 

4435.00.0 

0 

1 

"4.92.7 

97.70.5 

90.48.3 

83.26.1 

76.03.8 

68.81.6 

61.59-4 

54-37-2 

47.15.0 

39.92.7 

li 

2 

9.85.5 

502.63.3 

95.4'.' 

88.18.8 

80.96.6 

73-74-4 

66.52.2 

59.30.0 

52.07.7 

44.85.S 

2 

3 

"4-78-3 

07.56.1 

1000.33.8 

93.11.6 

85.89.4 

78.67.2 

71.45.0 

64.22.7 

57.00.5 

49.78.3 

3 

4 

19.711 

12.48.8 

05.26.6 

98.04.4 

90.82.2 

83.60.0 

76.37.7 

69.15.5 

61.93.3 

54.71.1 

4: 

6 

24.63.8 

17.41-6 

10.19.4 

1502.97.2 

95.75.0 

88.52.7 

81.30.5 

74.08.3 

66.86.1 

59.63.8 

51 

6 

29.56.6 
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90.17.2 

95-11.1 

400.05,0 
04.98.8 
09.92.7 
14.86.6 
19.80,5 

14.74-4 
29.68.3 
34-62.2 
39-56.1 
44.50.0 

49-43-8 
54-37-7 
59-31-6 
64,25.5 
69.19,4 

74-'3-3 
79-07-a 
84.01,1 
88.95,0 

0. 


100.     I 

•    <  .l 
740.83.3  i 

45-77-J 
50.71.1 
55.65.0 
60,58.8 
65.52,7 
70,46,6 
75,40,5 
80.34.4 
85.28.3 
90.11.1 
95.16.1 
goo.  10.0 
05.03.8 
09.97,7 
14.91.6 
19.85.5 
24.79.4 

«9-73-3 
34.67.2 

39-61. 1 
44-55-0 
49.48-8 
54.42.7 
59.36.6 
64.30.5 
69.14.4 

74-18.3 
79-'2-i 
84,06.1 
89,00.0 

93-93-8 
98-87-7 
903,81,6 
08,75,5 
13.69,4 
18.63.3 

Z3-57-* 
28.51.1 

33-45-0 
38.38,8 

43-32-7 
48.26.6 
53.20.5 
58.14.4 
63.08.3 
63.02. 2 
72.96.1 
77-90.0 
82.83.8 

100. 


200. 


300.    I    400. 


•    /  . 

n34-7»-» 

39.66.1 
44.60.0 
49-53-8 
54-47-7 
59-41-6 
64-35-5 
69.19.4 

74'»3-3 
79.17,1 
84.11.1 
89,05,0 
93-98.8 
98.91.7 
1303.86.6 
08.80.5 

'3-74-4 
18.68.3 
23.62.2 
28.56.1 
33-50.0 
38.43.8 

43-37-7 
48.31.6 

53-25-S 
58.19.4 

63->3-3 

68.07.2 

73-01.1 
77-95.0 
82.88.8 
87.82.7 
92.76.6 

97-70.5 
1402.64.4 

07-58-3 
12.52.2 

17-46.1 
22.40,0 

i7.33-8 
32-27-7 
37-21.6 
42.15.5 
47.09.4 
51.03.3 

55-97-2 
60.91.1 
65.85.0 
70.78.8 
75-72.7 

200. 


I     /  . 

1728.61.1 
33-55.0 
38.48.8 

43-42.7 
48.36.6 

53-30.5 
58.14.4 
63.18.3 
68,12,1 
73.06,1 
78,00,0 
82.93.8 
87.87,7 

■)2   81,6 

'5-5 

IS  ;.4 
07.03,3 
12.57,2 

17.51.1 
22.45.0 
27.38.8 

32.32.7 
37-26.6 
42.20.5 
47.14.4 
52.08.3 
57.02,2 
61.96.1 
66.90.0 
71-83.8 

76-77-7 
81. 71.6 
86.65.5 
91,59.4 

96-53-3 
1901.47.2 
06.41.1 
11.35.0 
16.28.8 
21.22.7 
26.16.6 
31.10.5 
36.04.4 
40.98,3 
45.92.2 
50.86.1 
55.80.0 
60.73,8 
65.67,7 
70.61,6 

300. 


500.        600.        700.        800.        900.      £ 


•  l>  . 
1111,50,0 
17.43-8 
32-37-7 
37.31,6 
42.25,5 

47.19-4 
51.13.3 
57.07,1 
61.01.1 
66.95,0 
71.88,8 
76.81.7 
81,76.6 
86,70,5 
91.64.4 
96,58.3 
2301.52,2 
06,46,1 
1 1,40.0 
16.33.8 
21-27.7 
26.21.6 

3'-'5-5 
36.09.4 
41.03.3 
45-97-2 
50.91.1 
55.85.0 
60.78.8 
65.72.7 
70.66.6 
75.60.5 
80.54.4 
85.48.3 
90.42.2 
95.36.1 
2400.30.0 
05.23.8 
10,17,7 
15.11.6 
10.05.5 
24-99-4 
29-93-3 
34.87.2 
39.81.1 
44.75.0 
49.68.8 
54.62.7 
59.56.6 
64.50.5 


400. 


•  f  .1 
1716.38,8 
11.32,7 
16.16,6 
31,10.5 
36.14.4 
41.08.3 
46.01.1 
50.96.1 
55.90.0 
60.83.8 

65-77-7 
70.71.6 

75-65.5 
80  59.4 

85-53-3 
90.47.1 

95.41.1 

1800.35.0 
05.28.8 
10.22.7 
15.16.6 
20.10.5 
25.04.4 
29.98.3 
34-92.2 
39.86.1 
44.80.0 
49-73-8 
54-67-7 
59.61.6 

64-555 
69.49.4 

74-43-3 
79-37-2 
84.31.1 
89.25.0 
94.18.8 
99.11.7 
1904.06.6 
09.00.5 
13.94.4 
18.88.3 
23.82.2 
28.76.1 
33.70.0 
38.63.8 

43-57-7 
48.51.6 

53-45-5 
58.39.4 

500. 


•     *  • 

3110.17.7 
15.21.6 
10.15.5 
15.09.4 
30.03.3 
34-97-2 
39.91.1 
44.85.0 
49.78.8 

54-72.7 
59.66.6 
64.60.5 

69-54-4 
74.48.3 
79.42.2 
84.36.1 
89.30.0 
94.23.8 

99- '7-7 

3304.11.6 

09.05.5 

13-99-4 
18.93.3 

13.87-2 
28.81.1 
33.75-0 
38.68.8 
43.62.7 
48.56.6 
53.50.5 
58.44-4 
63.38.3 
68.32.2 
73-26.1 
78.20.0 

83.13-8 
88.07.7 
93.01.6 

97-95-5 
3402.89.4 
07.83.3 
12.77.2 
17.71.1 
22.65.0 
17.58.8 
32.52.7 
37.46.6 
42.40.5 

47-34-4 
51.28.3 

600. 


I     f  . 

3704.16.6 
09.10.5 
14,04.4 
1H.9H.3 

23-92-2i 
2K.H6.I 
33.80.0 
38.78.3 

43-67-7 
48.61.6 

53-55-5 
58.49.4 

63-433 
68.37.2 

73-31-1 
78.25.0 
83.18.H 
88.12.7 
93.06.6 
98.00.5 
3802.94.4 
07.88.3 
12.82.2 
17.76.1 
22.70.0 
^7.63. 8 

32.57.7 
37-51-6 
42-45-5 
47-39-4 
52.33-3 
57-27-2 
62.21.1 
67.15.0 
72.08.8 
77-02.7 
81.96.6 
86.9c. 5 
91.84.4 
96.78.3 
3901.72.2 
06.66,1 
1 1.60.0 
16.53,8 
11.47,7 
26.41.6 

3>-35-5 
36.29.4 

4'-23.3 
46.17.2 

700. 


I    f  .1 
4198.05.5 
4102.99.4 

07.91.3 

U.K-.i 

i;.8i.i  i 
12.-5.0, 

27. 68. 8  I 
32.62.7 
37.56.6 
42.50.5 

47-44-4 
52.38.3 

57.32.2 
62.26.1 
67.20.0 
72.13.8 

77-07.7 
82.01.6 
86.95.5 
91.89.4 
96.83.3 
4301.77.2 
06.71.1 
11.65.0 
16.5H.8 
21.52.7 
26.46.6 
3 '-40. 5 
36.34-4 
41.28.3 
46.22.2 
51.16.1 
56.10.0 
61.03.8 

65.97-7 
70.91.6 

75.85.5 
80.79.4 

85.73-3 
90.67.1 
95.61.1 
4400.55.0 
05.48.8 
10.42.7 
15.36.6 
20.30.5 
25.14.4 

30.18.3 
35.12.2 
40.06.1 

800. 


•     ^  .1 
469 1.94.4  50 
V-»*8.)  51 
4701. K2. 1 
1-6.76.1 
1 1.70.0 

16.63. H 

21.57.7 
26. 5 1 .6 

3I-45-5 
36.39.4 


62 

5;i 

51 
55 
56 
57 
58 
59 


4'-33  3  60 


61 
62 


46.27.2 
51.21.1 

56.15.0  63 
61.0K.8  64 
66.G1.7  6b 
70.96.6,66 
75.90.5  67 
80. 84.4168 
85.78.3l69 
90.72.2 170 

95.66.1  [71 
4800.60.0  72 

05.53.8 1 73 
10.47.7  74 
15.41.6 1 75 
20.35. 5176 
25-29-4!  77 
30.23.3  78 

35-17-2:79 

40.11.1 180 


45.05.0 
49.98.8 

54-92-7 
59.86.6 

64.80.5 

69.74.4 
74.68.3 

79.62.2 
84.56.1 

89.50.0 
94-43-8 
99-37-7 
4904.31.6 
09.25.5 
14.19.4 
19.13.3 
24.07.2 
29.01.1 
33-95-° 

800. 


81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
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1  0/ 

«   /o 

Exchange  Tables, 

Sterling  into  Dollars  and  Cents, 

d. 

Oa. 

18. 

2s. 

39. 

4s. 

5s. 

es. 

78. 

88. 

9Si 

il. 

»  / 

»  / 

•   / 

8    f 

»   f 

•    / 

«  / 

»   / 

»   y 

» / 

0 

0.24.7 

0.49.4 

0.74.2 

0.98.9 

i .23.6 

..48.3 

1.73.1 

1.97.8 

a. 22. 5 

0 

1 

0.O2.I 

.26.8 

.51.5 

.76.2 

1 .00.9 

.25.7 

•50.4 

.75.1 

•99-8 

.24.6 

1 

2 

.06.2 

.28.8 

•53.6 

■78.3 

.03.0 

.27.7 

.52.5 

•77.2 

a.01,9 

.26-6 

2 

3 

.30.9 

.55.6 

.80.3 

.05.1 

.29.8 

•54-5 

.79.2 

.04.0 

.28.7 

3 

4 

.08.2 

•33-0 

•57.7 

.81.4 

.07.1 

.31.9 

.56.6 

.81.3 

.06.0 

.30.7 

4 

5 

.lO.J 

.35.0 

•59.7 

.84.5 

.09.2 

•33-9 

.58.6 

.83.4 

.08.1 

.32.8 

5 

3 

.12.4 

.37.1 

.61.8 

.86.5 

.11.3 

•36.0 

.60.7 

.85-4 

.10.1 

.349 

6 

7 

.14.4 

•39.' 

.63.9 

.88.6 

■  13.3 

•38.0 

.62.8 

.87.5 

.12.2 

.36.9 

7 

8 

.16.5 

,41.2 

.65.9 

.90.6 

.15.4 

.40.1 

.64.8 

.89.5 

•'4-3 

•39-0 

8 

9 

.18.5 

•43.3 

.68.0 

.92.7 

.17.4 

.42.2 

.66.9 

.91.6 

•  16.3 

.41.0 

0 

10 

.20.6 

.45.3 

.70.0 

.94.8 

.19.5 

.44-2 

.68.9 

•93.7 

.18.4 

.43.1 

10 

11 

.22.7 

•47.4 

.72.1 

.96.8 

.11.6 

.46.3 

.71.0 

•95-7 

.20.4 

•45-2 
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S     ft  . 

»     f^  . 

»     f  . 

•     y  - 

»     /  - 

•    y  • 

«     /  • 

»      Z'  • 

0 

494.44.4 

988.88.8 

1483.33.3 

1977.77.7 

1472.22.2 

2966.66.6 

3461.1  I.I 

3955-5S-5 

4450.00.0 

0 

1 

4-94-4 

99..18.8 

93.83.3 

88.17.7 

81.72.2 

77.-6.6 

71.61.1 

66.05.5 

60.50.0 

54.94.4 

1 

2 

9.88.8 

s°4.;-3.3 

98.77.7 

93.12.2 

87.66.6 

82.11.1 

76.55.5 

71.00.0 

65.44.4 

59.88.8 

2 

3 

M-83.3 

09.27.7 

1003.72.2 

98.16.6 

91.61.1 

87.05.5 

81.50.0 

75-94-4 

70.38.8 

64-83-3 

3 

4 

19-77-7 

14.22.2 

08.66.6 

1503. 11. 1 

97.55.5 

92.00.0 

86.44.4 

80.88.8 

75-33-3 

69-77-7 

4 

6 

14.72.2 

19.16.6 

13.61. 1 

08.05.5 

1002.50.0 

96.94.4 

91.38.8 

85.83.3 

80.27.7 

74.72.2 

5 

6 

29.66.6 

14.1  I.I 

18.55.5 

13.00.0 

07.44.4 

2501.88.8 

96.33.3 

90.77.7 

85.22.2 

79.66.6 

6 

7 

34-6  I.I 

19.05.5 

13.50.0 

17.94.4 

11.38.8 

06.83.3 

3001.27.7 

95.72.1 

90.16.6 

84.61.1 

7 

8 

J9-SS-5 

34.00.0 

18.44.4 

22.88.8 

'7-333 

11.77.7 

06.22.2 

3500.66.6 

95.11. 1 

89.55.5 

8 

9 

44.50.0 

38.94.4 

33.38.8 

27.83.3 

21.27.7 

16.72.2 

II. 16.6 

05.6  I.I 

4000.05.5 

94.50.0 

9 

10 

49-44-4 

43.88.8 

38.33.3 

32.77.7 

27.11.1 

21.66.6 

16.11. 1 

10.55.5 

05.00.0 

99.44.4 

10 

11 

54.38.8 

48.83.3 

43.27.7 

37.72.2 

31.16.6 

26.61.1 

11.05.5 

15.50.0 

09.94-4 

4504.38.8 

11 

!l2 

59.33.3 

53.77.7 

48.22.2 

42.66.6 

37.11.1 

31.55-5 

16.00.0 

20.44.4 

14.88.8 

09-33-3 

12 

13 

64.27.7 

58.72.2 

53.16.6 

47.61.1 

42-05.5 

36.50.0 

30.94.4 

25.38.8 

19-83-3 

14.27.7 

13 

14 

69.22.2 

63.66.6 

58.11. 1 

52.55.5 

47.00.0 

41.44.4 

35.88.8 

30.33.3 

24-77-7 

19.22.2 

14 

J5 

74.16.6 

68.61.1 

63.05.5 

57.50.0 

51.94.4 

46.38.8 

40.83.3 

35-27-7 

29.72.2 

24.16.6 

16 

16 

79.11.1 

73.55.5 

68.00.0 

62.44.3 

56.88.8 

51-33-3 

45.77.7 

40.22.1 

34.66.6 

29.11.1 

16 

17 

84.C5.5 

78.50.0 

72.94.4 

67.38.8 

61.83.3 

56.27.7 

50.72.1 

45.16.6 

39.61.1 

34-0,  5 

17 

18 

89.00.0 

83.44.4 

77.88.8 

72.33.3 

66.77.7 

61.21.2 

55.66.6 

50.11.1 

44-55-5 

39.00.0 

18 

19 

93.94.4 

88.38.8 

82.83.3 

77.27.7 

71.72.2 

66.16.6 

60.61.1 

55.05.5 

49.50.0 

43-94-4 

19 

20 

98.88.8 

93.33.3 

87.77.7 

82.22.2 

76.66.6 

71.11.1 

65.55.5 

60.00.0 

54-44-4 

48.88.8 

20 

21 

103.85.3 

98.27.7 

92.72.2 

87.16.6 

81.61.1 

76.05.5 

70.50.0 

64.94.4 

59-38.8 

53-83.3 

21 

22 

08.77.7 

603.12.1 

97.66.6 

92.1  I.I 

86.55.5 

8 1 .00.0 

75.44.4 

69.88.8 

64.33-3 

58.77.7 

22 

23 

13.72.2 

08.16.6 

1 102.61. 1 

97.05.5 

91.50.0 

85.94-4 

80.38.8 

74-83-3 

69.27.7 

63.72.2 

23 

24 

18.66.6 

13.11.1 

07.55.5 

1602.00.0 

96.44.4 

90.88.8 

85.33-3 

79-77-7 

74.12.2 

68.66.6 

24 

25 

23.61. 1 

18.05.5 

12.50.0 

06.94.4 

2101.38.8 

95-83.3 

90.17.7 

84.72.2 

79.16.6 

73.61.1 

25 

26 

28.55.5 

23.00.0 

17.44-4 

11.88.8 

06.33.3 

2600.77.7 

95.22.2 

89.66.6 

84.11.1 

78.55.5 

26 

27 

33.50.0 

17.94.4 

22.38.8 

16.83.3 

11.27.7 

05.72.2 

3100.16.6 

94.61.1 

89.05.5 

83.50.0 

27 

28 

38.44.4 

32.88.8 

27.33.3 

21.77.7 

16.22.2 

10.66.6 

05.11.1 

99-55-5 

94.00.0 

88.44.4 

28 

29 

43.38.8 

37.83.3 

32.27.7 

26.72.2 

21.16.6 

15.61.1 

10.05.5 

3604.50.0 

98.94-4 

93.38.8 

29 

30 

48.33.3 

42.77.7 

37.22.2 

31.66.6 

26.11. 1 

20.55.5 

15.00.0 

09-44-4 

4103.88.8 

98.33.3 

30 

31 

53.27.7 

47.72.2 

41.16.6 

36.61.1 

31.05.5 

15.50.0 

19.94.4 

14-38.8 

cS.83.3 

4603.27.7 

31 

32 

58.22.2 

52.66.6 

47.11. 1 

41.55.5 

36.00.0 

30-44-4 

24.88.8 

•9-33-3 

13.77.7 

08.22.2 

32 

33 

63.16.6 

57.61.1 

52.05.5 

46.50.0 

40.94.4 

35.38.8 

29.83.3 

24.27.7 

18.72.2 

13.16.6 

33 

34 

68.11. 1 

62.55.5 

57.00.0 

51.44.4 

45.88.8 

40.33.3 

34-77-7 

29.22.2 

23.66.6 

18.11.1 

34 

35 

73.05.5 

67.50.C 

61.94.4 

56.38.8 

50.83.3 

45.27.7 

39-72.2 

34-16.6 

18.61. 1 

23.05.5 

35 

36 

78.00.0 

72.44.4 

66.88.8 

61.33.3 

55-77-7 

50.22.2 

44.66.6 

39.11. 1 

33.55.5 

28.00.0 

36 

37 

82.94.4 

77.38.8 

71.83.3 

66.27.7 

60.72.2 

55.16.6 

49.6 1. 1 

44-05.5 

38.50.0 

32.94-4 

37 

38 

87.88.8 

82.33.3 

76.77.7 

71.22.2 

65.66.6 

60.1 1.1 

54-55.5 

49.00.0 

43-44-4 

37.88.8 

38 

39 

9»-83.3 

87.27.7 

81.71.1 

76.16.6 

70.61.1 

65.05.5 

59.50.0 

53-94-4 

48.38.8 

42-83.3 

39 

40 

97.77.7 

92.22.1 

■'.66.6 

81.11.1 

75-55.5 

70.00.0 

64-44.4 

58-88-8 

53-33-3 

47.77.7 

40 

j41 

202.71.2 

97.16.6 

91.61.1 

86.05.5 

80-50.0 

74.94.4 

69-38.8 

63-83.3 

58.27.7 

52.72.2 

41 

42 

07.66.6 

701.11. 1 

96. 5  5-5 
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Exchange  Tables, 

Sterling  into  Dollars  and  Cents, 
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